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EN Economia global sob pressão 81,84 8587 


Alta de juros no Brasil e 
nos EUA eleva risco de 
desaceleração da economia 


— Copom eleva Selic para 12,75% e Fed promove alta de 0,5 ponto 
em sua taxa; crédito mais caro deve 


uma reação à alta da 
inflação nos dois paí- 
ses, Brasile EUA ele- 
varam ontem a taxa 
básica de juros de suas econo- 
mias. O Comité de Política Mo- 
netária do Banco Central brasi- 
leiro aumentou a Selic de 
11,75% para 12,75% ao ano, no 
mais longo ciclo de aperto mo- 


A Av. Celso Garcia 


Ta 
— E 


Contra assaltos, governo a SP dobra número de policiais 





Celso Ming 82 
Mais um aperto diante 
da inflação renitente 


netário ininterrupto da histó- 
ria do comitê. E sinalizou que 
pode fazer nova alta em junho. 
Nos EUA, o Federal Reserve su- 
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biuataxa básica paraointerva- 
lo entre 0,75% e 1%, uma alta 
de 0,5 ponto porcentual, algo 
inédito em 22 anos e que pode 
tornar o dólar mais caro no Bra- 
sil. Juros mais altos pressionam 
o crédito e o custo da dívida pú- 
blica, elevandooriscode desace- 

leração da economia. Empresas 
podem segurar investimentos. 
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PMs fazem revista em motociclista no centro de SP; para combater assaltos, número de policiais nas ruas da cidade deve passar de 5 mil 


para 9.740. 'Quem levantar arma contra a polícia vai levar bala', disse o governador Rodrigo Garcia (PSDB), pré-candidato à reeleição.  Al3 


Festa no 1º de Maio | AR 


Emenda parlamentar bancou 
show de artistas em ato pró-Lula 


Acantora Daniela Mercury e mais artistas receberam R$187 mil 
por show das centrais sindicais no 1.º de Maio, em SP, com a 
presença do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os cachês e 
os custos da produção foram pagos com emendas de vereadores. 
Líderes das centrais disseram que têm respaldo da lei. 


Notas e Informações  A3 
Lula calado 

é um poeta 

Líder petista parece ter 


uma cota de besteiras pa- 
ra dizer até a eleição. 





A Petrobras reale a 
Petrobras populista 


William Waack AB 

O diálogo deteriorado 
entre militares e o STF 
Adriana Fernandes 63 
Bolsonaro seduz parte 
do empresariado 
Coluna do Broadcast 


Casino deve ec 
venda do Pão de Açúcar 


DISNEY STUDIOS 


ES Articulação — B2 


Deputados 
querem que 
reajuste da 
conta de luz 
vá para 2023 


Proposta tem apoio do presi- 
dente da Câmara, Arthur Li- 
ra (Progressistas-AL,). Distri- 
buidoras são contra. Elas fa- 
lam em quebra de contrato e 
risco de danos ao setor. 


“Intervir nas regras do 
setor é como quebrar o 
termômetro que está 
apontando a febre” 
Paulo Pedrosa, da Abrace 








Cinema Cl 


Dr. Estranho, o 
maior desafio de 
Elizabeth Olsen 





À Guerra de Putin Al 


Rússia ataca envio de armas 
pelo Ocidente à Ucrânia 





Telemedicina  AI5 


Planos e médicos podem optar 
por consulta presencial ou online 


ESN MP do govemo — B9 
Mulheres poderão sacar FGTS 
para pagar creche de filhos 
ES N Mercado Bi] 


XP perde USS 1 bilhão na 
Bolsa dos Estados Unidos 


Cuidado redobrado  Al4 


Com covid em alta, 
escolas suspendem 
aulas e voltam a 
exigir máscara 
Medidas estão sendo adota- 
das poralguns colégios parti- 
culares da cidade de SP após 
alta de contaminações. 
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Na eleição paulista, 
a batalha está na 


centro-direita 


odrigo Garcia (PSDB) e Márcio França (PSB) 
deram largada a uma batalha em que compe- 
tem por votos de eleitores da centro-direita e 
tentam, com isso, quebrar a polarização cres- 
cente entre Fernando Haddad (PT) e Tarcísio de Frei- 
tas (Republicanos). Enquanto Garcia faz acenos às po- 
lícias com ações na segurança pública — numa tentati- 
va de retomar apoios que hoje migram para Tarcísio 
-, França foi aconselhado a evitar o confronto com o 
PT de Haddad. Por essa lógica, o ex-governador deve 
mirar a artilharia em Tarcísio e em Garcia e, assim, 
tentar assumir a vaga de quem vai rivalizar com Had- 
dad num 2.º turno. Não à toa, a violência urbana virou 
tema de todos os que brigam na eleição paulista. 


e RELIGIÃO. “A candidatura de 
Tarcísio é representada por um 
partido que tem ligação com 
uma denominação religiosa (U- 
niversal do Reino de Deus). As 
outras devem buscar represen- 
tantes em outras candidaturas, 
e eu tenho condições de preen- 
cher esse espaço”, diz Márcio 
França, em aceno aos evangéli- 
cos. Ele também quer conquis- 
tar prefeitos hoje com Garcia. 


e PENSE. O deputado estadual 
Ricardo Mellão (Novo) quer 
convencer Rodrigo Garcia a 
tirar da lei um dispositivo que 
autoriza o reajuste de alíquo- 
tas de ICMS em até 18% pelo 
governo sem votação na Alesp. 


e PESO, Ele diz que éumaheran 
ça do aumento de impostos fei- 
to por João Doria no ano passa 
doe pesa contra Garcia na elei- 
ção, A medida, porém, deixou 
o governador com o caixa 
cheio. Em 2021,a carga tributá 
ria paulista subiu para 8,9% do 
PIB, ante 7,44% em 2020. 


(6) 


e PIJAMA. Autor da frase “Não 
estragou a Páscoa de ninguém”, 
sobre o vazamento dos áudios 
que mostram que o Alto-Co- 
mando militar sabia das tortu- 
ras na ditadura, o general Luís 
Carlos Gomes Mattos deixará o 
Superior Tribunal Militar em ju- 
lho. Ele vai se aposentar, após 11 
anos na Corte. Para o seu lugar, 
Bolsonaro indicou o general 
Lourival Carvalho Silva. 


SÉ O DINHEIRO. Eunício Oliveira, 
ex-presidente do Senado e que 
tentará uma vaga de deputado 
federal pelo MDB do Ceará, é 
contra seu partido investir na 
candidatura de Simone Tebet. 
Para ele, recursos da sigla de- 
vem ser investidos na eleição 
de deputados. 


e BOLA DECRISTAL. “Vamos colo 
car o dinheiro do fundo eleito- 
ral (R$ 417 milhões) para ter 
0,5% dos votos, uma candida- 
tura que não tem viabilidade? 
Vai acabar com a bancada do 
MDB, virar um nanico”, diz. 


BLUECAST 


BLUE STUDIO 


Coluna do 
Estadão 


SINAIS 
PARTICULARES 


Rodrigo Garcia, 


governador de São Paulo (PSDB) 


e FARDA. Nem a Polícia Rodo- 
viária Federal, a mais bolsona- 
rista das forças, alivia a barra 
de Jair Bolsonaro na negocia- 
ção pelo reajuste salarial, Lí 
deres planejam operação-pa- 
drão, inspirada na mobiliza- 
ção da Receita e que afetou o 
comércio exterior, além de fis 

calizações que provoquem en- 
garrafamentos nas estradas. 





e FARDA 2. Representantes se 
queixam que Jair Bolsonaro 
ainda não deu sinais de que es- 
tá disposto a negociar. 
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PRONTO, FALEI! 





Dário Yanomami 
Vice-presidente da 
Associação Hutukara 


“Temos mais de 20 mil garimpei- 
ros em nossas terras, mas o go- 
verno Bolsonaro não quer retirá- 
los. Ele quer acabar com os 
territórios indígenas” 


O ESTADO DE S. PAULO 


Alexandre de Moraes 
Ministro do STF 


Em meio à crise com Bolsona- 
ro, ele recebeu políticos do Ama- 
zonas para falar sobre a ação 
deles contra o decreto que reti- 
rou benefícios da Zona Franca. 
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NOTAS E INFORMAÇÕES 


Lula calado 
é um poeta 





Líder petista parece que tem uma cota de besteiras para 


dizer até a eleição. Não é à toa que o principal foco de 
crises de sua campanha seja a área de comunicação 


julgar por suas declara- 

ções nas últimas semanas, 

parece que o ex-presiden- 

te Lula da Silva tem uma 

cota de besteiras para di- 
zer até a eleição. É impressionante. 
Não é à toa que o principal foco de cri- 
ses em seu comité de campanha seja a 
área de comunicação. 

Muito distante daquele líder político 
dotado de um acurado tino eleitoral, 
atributo que é reconhecido até por seus 
adversários, o Lula de 2022 nem parece 
ser alguém que precisa, mais uma vez, 
conquistar eleitores fora da tradicional 


órbita de atração do lulopetismo para 
confirmar seu favoritismo na disputa pe- 
la Presidência da República. O que o lí- 
der petista anda dizendo tem chocado 
até aliados históricos. Tanto é assim 
que próceres do PT e “marqueteiros” 
preparam o discurso que Lula deveráler 
no ato de lançamento de sua pré-candi- 
datura, no próximo sábado, tal é o re- 
ceio quanto aos danos que aincontinên- 
cia verbal do ex-presidente pode causar. 

Omais recente desatino de Lula, dito 
em entrevista à revista Time, foi atribuir 
ao presidente da Ucrânia, Volodmir Ze- 
lensky, uma parcela da responsabilida- 


A Petrobras reale a 
Petrobras populista 


Novo presidente da estatal anuncia uma gestão baseada 
nas regras do mercado e sem interferências do governo; 


Bolsonaro e Lula sonham com outra coisa 


serena entrevista que o no- 
vo presidente da Petro- 
bras, José Mauro Ferreira 
Coelho, concedeu ao Esta- 
dão (4/5) é reconfortante 
para os cidadãos e contribuintes res- 
ponsáveis. Coelho demonstrou, na pri- 
meira entrevista exclusiva que conce- 
deu desde sua posse, correta compreen- 
são de seu papel à frente de uma empre- 
sa gigantesca que tem a União como 
sua controladora, mas que também 
tem ações negociadas em bolsa, razão 
pela qual a busca de resultados é seu 
objetivo central. E, para isso, diz ser 
preciso obedecer aos princípios da li- 
vre concorrência, além de praticar os 
preços de mercado. 
A reafirmação, pelo presidente da 
Petrobras, de princípios até banais em 
empresas privadas bem geridas é forte- 


mente fundamentada e tem significa- 
do político igualmente forte. Com fre- 
quência a empresa foi dirigida de acor- 
do com interesses políticos, o que qua- 
se a levou à ruína na era lulopetista. 
Desde sua posse, o presidente Jair Bol- 
sonaro vem forçando a Petrobras a con- 
ter os preços da gasolina, do diesel e do 
gás de cozinha. São itens que pesam na 
inflação, e inflação alta, como a atual, 
prejudica as pretensões do candidato à 
reeleição 

Os dois antecessores de Coelho fo- 
ram demitidos por causa de sua resis- 
tência às pressões de Bolsonaro para o 
controle dos preços dos derivados. 
Coelho imagina estar livre delas. “O 
presidente já entendeu muito bem a 
questão de preço de mercado”, disse 
ele ao Estadão. Por isso, está focando 
sua gestão na execução do plano estra- 


de pela invasão de seu país por tropas 
russas. “Ele (Zelensky) quis a guerra, Se 
ele não quisesse a guerra, teria negocia- 
do um pouco mais”, disse Lula à Time, 
como se houvesse espaço para uma ne- 
gociação de boa-fé com quem se senta à 
mesa armado até os dentes. Lula trata 
como simétricas as posições da vítima e 
do agressor, o autocrata russo Vladimir 
Putin, um despautério que não tem o 
respaldo de nenhum líder democrático 
no mundo. 

Lula, que não sabe o que é uma guer- 
ra, ainda teve o desplante de censurar o 
comportamento de Zelensky, dando a 
entender que seu passado como ator o 
faria buscar mais os holofotes do que a 
diplomacia. “O comportamento dele é 
um pouco esquisito, porque parece que 
ele faz parte de um espetáculo. Ele apa- 
rece na televisão de manhã, de tarde e 
de noite (...) como se estivesse em cam- 
panha. Ele deveria estar mais preocupa- 
do com a mesa de negociação.” 

A incrível insensibilidade de Lula 
em relação ao líder de um país que tem 
de confortar seus concidadãos em 
meio às agruras de uma guerra só perde 
para seucinismo - afinal, se alguém bus- 
caosholofotes todo o tempo etransfor- 
ma cada gesto seu em peça de campa- 
nha, este é, inequivocamente, Lula da 
Silva. 

Chega a ser embaraçoso para al- 
guém que se arvora em líder de uma no- 
tável “frente ampla” pela democracia e 
contrao autoritarismo no Brasil dar am- 
paro a um evidente ato de violência in- 
justificada perpetrado contra um país 
soberano, sobretudo em entrevista à 
imprensa estrangeira. Ao fim e ao cabo, 
Lula se junta ao presidente Jair Bolsona- 


tégico da companhia, que, entre outras 
metas, tem a redução da dívida gigan- 
tesca contratada na era lulopetista, o 
foco na exploração e produção de petró- 
leo, a venda de ativos e gestão de acor- 
do com as regras de um mercado mun- 
dial volátil e sujeito a variáveis de gran- 
de intensidade (pandemia, lockdown 
na China, conflito na Ucrânia). 

Se Coelho tiver êxito em sua gestão, 
contribuirá para evitar que o atual pre- 
sidente da República ou seu sucessor, 
se Bolsonaro não for reeleito, transfor- 
me a empresa na “Petrobras dos so- 
nhos” dos governantes populistas: pre- 
ço controlado, investimentos de acor- 
do com interesses políticos e práticas 
pouco transparentes, entre outros ví- 
cios de gestão, 

É possível que os interesses e os ins- 
trumentos do bolsonarismo no contro- 
le da Petrobras sejam menos ambicio- 
sos e menos sofisticados do que os utili- 
zados pelo petismo. Nos governos Lula 
e Dilma, a Petrobras foi usada não ape- 
nas pelo bilionário esquema de corrup- 
ção que engordou bolsos e contas de 
políticos e partidos. 

A empresa foi também o instrumen- 
to para investimentos igualmente bilio- 
nários para beneficiar aliados políticos 
internacionais, como ogoverno boliva- 
riano de Hugo Chávez na Venezuela, e 
nacionais. Obras incompletas ou con- 
cluídas com grande sobrepreço são o 
resultado dessa gestão irresponsável. 


ro na condescendência com que trata 
os crimes de guerra cometidos por Pu- 
tin contra o povo ucraniano. 

Em relação aos temas domésticos, 
Lula também não tem poupado esfor- 
ços para chocar -ouao menos constran- 
ger - apoiadores e afugentar eleitores 
mais moderados. Semana sim e outra 
também, o ex-presidente tem dito, en- 
tre outras bobagens, que é preciso 
“abrasileirar o preço da gasolina”, co- 
mo se a política de preços da Petrobras 
não estivesse fundamentalmente liga- 
daàs oscilações do mercado internacio- 
nal, assim como o milho, a soja e outras 
commodities. 

Há poucos dias, em outra fala desas- 
trada, Lula deu a entender que policiais 
não seriam “gente” ao dizer que Bolso- 
naro “não gosta de gente, gosta de poli- 
ciais”. O petista se desculpou com a ca- 
tegoria logo em seguida. 

Em outro aceno a seu público cativo, 
Lula prometeu, novamente, revogar a 
reforma trabalhista, a despeito dos da- 
dos que atestam a importância da medi- 
da, aprovada no governo de Michel Te- 
mer, para a redução do desemprego. Is- 
so o fez levar sermão de ninguém me- 
nos que Paulinho da Força (Solidarieda- 
de). “Esquece essa história de reforma 
trabalhista. Ganha a eleição que eu re- 
solvo com o (deputado) Marcelo Ramos 
na Câmara em dois meses”, disse o no- 
tório líder da Força Sindical ao petista. 

Nessa toada, o País ainda haverá 
de sentir saudades de Dilma Rousseff 
esua“saudação à mandioca”. Malgra- 
do o desastre de seu governo, ainda 
era possível achar graça nas boba- 
gens de Dilma. Com Lula, não há gra- 
ça nenhuma. O 


O severo controle de preços imposto 
pela administração petista à Petrobras 
a levou a acumular as dívidas bilioná- 
rias que até hoje afetam seus resulta- 
dos econômico-financeiros. 

Bem gerida desde 2016, após o im- 
peachment de Dilma Rousseff, a Petro- 
bras vem produzindo resultados cada 
vez melhores para seus acionistas e pa- 
ra o País. No ano passado, pagou à 
União dividendos de R$ 37,3 bilhões e 
recolheu tributos federais no valor de 
R$ 53,8 bilhões. Além disso, transferiu 
para as três esferas de governo (União, 
Estados e municípios) royalties no to- 
tal de R$ s4,5 bilhões. 

Na incansável campanha eleitoral a 
que se dedica desde que saiu da cadeia, 
Lula vem insistindo em formas de con- 
trole de preços dos combustíveis, usan- 
do diversas palavras para isso. Já falou 
em “abrasileirar” a política de preços 
da Petrobras, desvinculando-a das osci- 
lações do mercado internacional. Tem 
criticado os lucros acumulados pela 
empresa e ultimamente diz que a Petro- 
bras deve ser “uma empresa de desen- 
volvimento”. Quem conhece os feitos 
do governo petista sabe bem o que isso 
significa. Bolsonaro, de sua parte, difi- 
cilmente terá abandonado sua ideia de 
controlar o preço da gasolina, do gás e 
do diesel. 

Espera-se que, apesar de tudo, José 
Mauro Coelho siga o modelo de gestão 
que anunciou.e 
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ESPAÇO ABERTO 


Políticos negligenciam o 
crescimento econômico 


Roberto Macedo 


nsisto novamente - e 
vou continuar nesta li- 
nha - na minha prega- 
ção de que há tempos a 
economia brasileira en- 
veredou por um caminho que 
prejudicou muito seu cresci- 
mento econômico e que a so- 
ciedade precisa cobrar dos po- 
líticos um sério e rápido en- 
frentamento desse problema. 

Desde a década de 1980, a 
economia brasileira, que em 
meados do século passado foi 
uma das que mais cresceram 
mundialmente, passou a ta- 
xas de crescimento muito bai- 
xas relativamente a seu poten- 
cial, ficando para trás diante 
da maioria dos países. 

A década passada teve o 
pior desempenho médio 
anual do PIB desde a década 
de 1900. Olhando números do 
governo Bolsonaro, de 2019 a 
2022, segundo cálculos do eco- 
nomista José Roberto Men- 
donça de Barros, em artigo pu- 
blicado neste jornal no dia 1.º 
de maio, o crescimento anual 
médio será de 0,55%, se o PIB 
crescer 0,5% em 2022, ou de 
0,68%, se neste ano avançar 
1% — previsões que são referen- 
dadas por outros analistas do 
assunto. 

São taxas inferiores à do 


crescimento populacional, es- 
timada em 0,7% ao ano, o que 
levaria a uma queda do PIB 
per capita no mesmo governo. 
Mas não vejo Jair Bolsonaro 
tratando deste problema, 
mais preocupado que está em 
se reeleger na próxima eleição 
presidencial e com seguir suas 
convicções políticas, que, en- 
tre outros casos, provocam 
atritos com o Supremo Tribu- 
nal Federal (STF), prestigian- 
do até manifestações contra 
esse tribunal. Os episódios 
mais recentes foram o indulto 
ao deputado federal Daniel Sil- 
veira, além de voltar a insistir 
equivocadamente contra a li- 
sura do processo eleitoral. 

Entendo que o maior pro- 
blema da economia está na po- 
lítica e que foram políticos, 
salvo exceções cada vez mais 
excepcionais, que nas últimas 
quatro décadas se comporta- 
ram de forma a contribuir pa- 
ra o mau desempenho econô- 
mico do Brasil. 

O que leva ao crescimento 
econômico é, principalmente, 
a realização de investimentos 
em formação bruta de capital 
fixo (máquinas, equipamen- 
tos, infraestrutura e outros), 
pois geram produção, empre- 
gos e renda, com efeitos que 


Tanto o presidente 
da República como 
parlamentares estão 
mais preocupados 


com seus interesses 


pessoais e eleitorais 


se disseminam pela economia 
além do próprio investimento 
em si. Nesse contexto, os in- 
vestimentos públicos se desta- 
caram por sua queda. Tenho à 
vista um gráfico dos investi- 
mentos públicos de 1947 a 
2019 produzido pelo Observa- 
tório de Política Fiscal da Fun- 
dação Getúlio Vargas. Ele 
mostra esses investimentos 


como proporção do PIB, e a 
série começa com valor perto 
de 3% e sobe até seu pico, 
próximo de 10%, nos anos 
1970, aqueles em que a econo- 
mia apresentou seu maior 
avanço desde 1900. Depois, a 
taxa de investimento públi- 
co/PIB volta a cair, atingindo 
um valor um pouco abaixo des- 
ses 3% em 2019. Ou seja, esses 
investimentos perderam qua- 
se todo o seu papel na promo- 
ção de um maior crescimento 
econômico. 

Visto de outra forma, esse 
gráfico mostra que as despe- 
sas obrigatórias, como salá- 
rios e previdência, cresceram 
mais, a ponto de sacrificar os 
investimentos. Como a carga 
tributária aumentou e o go- 
verno continua se endividan- 
do, a economia sofre com es- 
ta maior transferência de re- 
cursos de empresas e famílias 
para o governo, que investe 
muito menos do que essas 
fontes de tributos e emprésti- 
mos. Vejo isso como altamen- 
te prejudicial ao crescimento 
econômico, mas praticamen- 
te nada se faz para corrigir o 
problema. 

Ao contrário, no caso fede- 
ral, tanto o presidente da Re- 
pública como o Congresso se 
empenham em agravar essa re- 
dução dos investimentos pú- 
blicos. Para realizá-los, é preci- 
so haver recursos. Um exem- 
plo: segundo matéria do jor- 
nal O Globo no dia 3/5,0 gover- 
no abriu mão de R$ 40 bilhões 
em impostos, o que, além de 
prejudicar investimentos, dei- 
xa uma conta para o próximo 
governo, pois o atual vem con- 
tando com um aumento de ar- 
recadação provocado, em 


grande parte, pela maior infla- 
ção. E essa renúncia também 
tem sido causada por interes- 
ses eleitoreiros. 

No Congresso, a Câmara é 
dominada pelo Centrão, que 
também tem força no Senado, 
ea preocupação reinante é dis- 
tribuir recursos para as bases 
dos congressistas para colher 
vantagens eleitorais. E o fa- 
zem por meio de absurdas 
emendas parlamentares, co- 
nhecidas como “de relator”, 
arbitrariamente determinan- 
do os municípios que as rece- 
berão, em proveito de seus au- 
tores. E outra aberração apare- 
ceu também no jornal citado. 
Trata-se de emendas chama- 
das de “cheque em branco” ou 
“pix orçamentário”, em que a 
verba vai diretamente para o 
caixa das prefeituras, sem a ne- 
cessidade de um projeto espe- 
cífico. Segundo a reportagem, 
emendas desse tipo passaram 
de R$ 557 milhões, em 2020, 
para R$1,87 bilhão, em 2021, e 
no Orçamento atual estão pre- 
vistos R$ 3,28 bilhões com es- 
sa “destinação”. 

Chamar isso de investi- 
mento público pode até valer 
do ponto de vista contábil, se 
for apurado esse uso da ver- 
ba. Mas as emendas em geral 
são recursos pulverizados se- 
guindo o interesse de parla- 
mentares e fogem à ética do 
bem comum, que deveria 
orientar os investimentos pú- 
blicos. Ou seja, além da mu- 
dez quanto ao crescimento 
econômico, os parlamentares 
se engajam em práticas que o 
prejudicam. € 
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Europa desconvidada 
Jair Bolsonaro “desconvidou” 
autoridades da União Europeia 
que viriam monitorar as elei- 
çõesno Brasil. O convite, que ha- 
viasido feito pelo Tribunal Supe- 
rior Eleitoral (TSE), foi conside- 
rado desnecessário pelo Palácio 
do Planalto, que deve ter enten- 
dido que poderiam descobrir as 
fakese mazelas bolsonaristas lan- 
çadas contra as urnas eletrôni- 
cas. O TSE, posteriormente, ce- 
deu e cancelou o convite. Em 
contrapartida,o Senado Federal 
deu o troco e prometeu que fará 
formalmente o convite para que 
o pleito seja observado pela co- 
munidade europeia. Na verda- 
de, foi mais um tiro no próprio 
pé de Bolsonaro. Afinal, é medo 

ou paúra? Ou ambos? 

Júlio Roberto Ayres Brisola 
jrobrisolaíduol.com.br 
São Paulo 


Roteiro 
O jogo de Bolsonaro é cada vez 


mais evidente: vai seguir o rotei- 
rode Trump denãoaceitara der- 
rota na eleição. Fazer isso quan- 
do uma autoridade europeia 
confirma que foi tudo correto 
vai complicar nosso presidente. 
Conclusão: “desconvida eles”. 
Preparemo-nos para a agressão. 
Aldo Bertolucci 
aldobertoluccigmail com 

São Paulo 


Apoio a Lula 

A Prefeitura de São Paulo, por 
meio da Secretaria da Cultura, 
contratou por R$100miloshow 
de Daniela Mercury para o even- 
todo Dia 1.º de Maio realizadona 
Praça Charles Miller. Um show- 
mício, que é proibido pela lei elei- 
toral, Mas quem se importa com 
essa lei? Talvez o cidadão paulis- 
tano que não concorda que o di- 
nheiro dos seus impostos seja 
usado de maneira tão explícita 

para fazer propaganda política. 
Izabel Avallone 
izabelavalloneGgmail.com 
São Paulo 


Amatéria Lula diz à Time que Ze- 
lenski'étão responsável quanto Pu- 
tin” pela guerra na Ucrânia dei- 
xou-me com sérias dúvidas - tal- 
vez certeza - quanto ao estado 
de saúde mental do candidato à 
Presidência. Devoafirmar que fa- 
tos, tanto para o ex-condenado 
quanto para o PT, têm de tomar 
uma conotação a seu bel-prazer, 
caso contrário não passarão de 
fake news a golpear a democracia 
sui generisdo PT ede seu celestial 
mentor. Na entrevista, Lula atri- 
bui a culpa pela guerra também 
aos EUA e à União Europeia, por 
não terem dissuadido a Ucrânia 
de sua pretensão de aderir à 
Otan. Quanto despropósito! É 
este ocara que, junto com oatual 
presidente da República, figura 
nas primeiras posições das pes- 
quisas eleitorais paraa Presidên- 
cia. Esse estado de coisas se deve 
à pura apatia de uma terceira via 
quetalvez não vingue. Definitiva- 
mente, Deus não é tão brasileiro 


como dizem. 

Emmanoel Agostinho de Oliveira 
caoliveirazo gmail.com 
Vitória da Conquista (BA) 


Novo Afeganistão? 

Encorajado pelo desinteresse 
mundial pela invasão da Síria, e 
depois a anexação da Crimeia, 
Vladimir Putin invadiu a Ucrá- 
nia numa suposta Blitzkrieg que 
demoraria poucos dias para to- 
mar Kiev e instalar um regime 
fantoche pró-Moscou. Não deu. 
Agora parece que os EUA estão 
enxergando uma oportunidade 
para derrubar os russos na Ucrá- 
nia, como aconteceu no Afega- 
nistão comaantiga URSS. Joe Bi- 
den acabou de pedir US$ 33 bi- 
lhões para a Ucrânia, o que signi- 
fica que está pensandonumasan- 
grenta e longa guerra. De acordo 
comvárias agências de análise de 
notícias, por exemplo, DirectRe- 
port, estima-se que a Rússia gas- 
tou cerca de R$7 bilhões apenas 
nos primeiros quatro dias da in- 
vasão em larga escala. Somente 


estas duas cifras são suficientes 
para alimentar 1 milhão de pes- 
soas, três vezes ao dia, durante 
4,4 meses, a custo de US$10 por 
refeição. Parafraseando Eins- 
tein, “duas coisas são infinitas: o 
universo e a crueldade humana. 
Em relação ao universo, não te- 
nho certeza”, 
Omar El Seoud 
elseoud.uspibgmail.com 
São Paulo 


Cabral em Bangu 
Quer dizer que Sérgio Cabral, 
condenado a mais de 400 anos 
(ninguém pode ser preso por 
mais de 30), que (parece) tinha 
um celular escondido e mais 
umas coisinhas na cadeia, foi re- 
movido para Bangu 1, enquanto 
Lula, condenado a mais de 20 
anos, está por aí, lampeiro, e vai 
sercandidatoa presidente da Re- 
pública? E cadê o processo de Lu- 
la que ia recomeçar em Brasília? 
Helio Teixeira Pinto 
helio.teixeira,pintogigmail.com 
Rio de Janeiro 
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PERSONALIDADE. 


É com muito orgulho que 
entregamos, ontem, um novo 
empreendimento Tegra: o Brooklin 
Bricks. Além de todo o lazer, conforto 
e comodidade que oferece, os 
icônicos tijolos da fachada não 
escondem a inspiração no estilo 
arquitetônico do Brooklyn 

de Nova York O Brooklin Bricks 
é o segundo de uma série de 
entregas que faremos em 2022 
em São Paulo, reforçando assim 
O nosso compromisso 
com os nossos clientes. 
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Por que Bolsonaro ainda pode crescer 


Eugênio Bucci 


té pouco tempo 

atrás, as passeatas 

de esquerda ence- 

navam uma predis- 

posição para o em- 
bate físico. A característica se 
fazia presente na coreografia 
de todos os comícios anticapi- 
talistas, enão apenas no Brasil. 
Punhos erguidos socando o es- 
paço sinalizavam a vontade de 
esmurrar o oponente. As pala- 
vras de ordem jorravam carre- 
gadas de agressividade quase 
bélica. Com frequência, lá vi- 
nham os black blocs atirando pe- 
dras nas vitrines e coquetéis 
molotov nos policiais. Naque- 
lestempos idos, embora tão re- 
centes, a voz e o corpo da es- 
querda se opunham à ordem 
estabelecida, e sua linguagem 
eram as jornadas teatrais con- 
tra o establishment, a autorida- 
de, as regras de trânsito e as 
boas maneiras. 

Agora é o oposto. A velha 
gramática dos protestos virou 
de ponta-cabeça. Ano passa- 
do, nos Estados Unidos, quem 
promoveu arruaças foi a extre- 
ma-direita trumpista, que che- 
gou ao cúmulo de promover a 
invasão do Capitólio. O simbo- 
lo mais icônico do atentado foi 
aquele sujeito enrolado num 
cobertor que parecia pele de 
urso e coroado, usando um ca- 
pacete com dois chifres he- 
diondos. Otipo ganhou o apeli- 
do midiático de “viking” e fi- 


cou famoso (no Brasil, um imi- 
tador do tal “viking” tem ani- 
mado os convescotes golpis- 
tas do bolsonarismo). 

A esquerda seguiu por ou- 
tra via, Nos Estados Unidos, 
por exemplo, andou mais 
preocupada em filiar eleito- 
res na Georgia para garantir a 
vitória do Partido Democrata. 
Enquanto a extrema-direita 
tomou para si o gestual, a co- 
reografia e a torpeza dos vân- 
dalos, a esquerda se reagru- 
pou na defesa da legalidade e 
do Estado de Direito. Em Pa- 
ris, foi a mesma coisa. Agora 
mesmo, tão logo foi anuncia- 
da a derrota de Le Pen no se- 
gundo turno, seus cabos elei- 
torais (neonazistas e congêne- 
res) saíram pelos logradouros 
públicos chutando portas e la- 
tas de lixo; os personagens da 
esquerda, de sua parte, prefe- 
riram ritualizar o congraça- 
mento entre as classes. Num 
mundo em que ninguém tem 
mais endereço certo e sabido, 
a pancadaria mudou de lado, 
espetacularmente. 

Essa inversão dá ao presi- 
dente da República, Jair Bolso- 
naro, uma oportunidade eleito- 
ralexplosiva. Não obstante se- 
ja o incumbente da vez, encar- 
regado de cuidar da máquina 
pública, ele bombardeia a 
máquina pública todos os dias, 
sem tréguas. Seu lema é des- 
truir a institucionalidade. Seu 


muita gente o idolatra, 
mas por ódio a tudo o 
que seja in ão. O 
desastre quica na área 


método é empregar o aparelho 
de Estado para demolir o apa- 
relho de Estado. Coma aproxi- 
mação das eleições, não rivali- 
za com os adversários ou com 
a oposição: sua guerra prefe- 
rencial é contra as urnas ele- 
trônicas e contra a Justiça Elei- 
toral. Ele não quer derrotar 
seus rivais, ele quer derrotar 
todo o sistema eleitoral. 
Bolsonaro está em cruzada 
permanente. Na falta de um 
inimigo externo, elegeu o Su- 
premo, a imprensa e os ecolo- 
gistas, além deartistas, cientis- 
tas e intelectuais, como alvos 


prioritários. Ele não tem ape- 
nas uma “narrativa”, palavra 
mágica que seus apoiadores se 
comprazem em repetir: sua es- 
tratégia de comunicação con- 
siste em convocar seus fanáti- 
cos para assumir o papel de 
protagonistas anônimos nas 
batalhas campais contra a lei e 
a ordem. Bolsonaro entrega às 
suas falanges, além das certe- 
zas feitas exclusivamente de 
mentiras (certezas que lhes 
acalentam a alma ressentida), 
a emoção de agir diretamente 
no combate discursivo, corpo- 
ral e armado contra os inimi- 
gos da Pátria e de Deus. Esse 
combate não passa de um delí- 
rio, mas isso também não im- 
porta a mínima. 

O que está vindo aí é uma 
onda, e essa onda pode cres- 
cer. Com sua lógica colada na 
dinâmica das redes sociais, o 
presidente aposta suas fichas 
na conflagração e no convulsio- 
namento. O resultado não im- 
porta; o que lhe rende pontos é 
o movimento. Ele não tem 
nem precisa ter compromisso 
com a coerência ou com os fa- 
tos, pois sua fonte de energia 
política éa barulheira incendiá- 
ria. Quanto ao mais, seus segui- 
dores também não ligam para 
os fatos. 

Estamos aprendendo, tar- 
de demais, que não é por desin- 
formação que muita gente o 
idolatra, mas por ódio a tudo o 


que seja informação. As multi- 
dões obcecadas pelo presiden- 
teabominamaverdade factual 
e, mais ainda, repudiam os que 
falam em nome da verdade fac- 
tual, Para as massas ensandeci- 
das e sedentas de tirania, a on- 
da bolsonarista oferece uma 
paixão violenta e irresistível, 
que combina paixão e certezas 
irracionais, mais ou menos co- 
mo se deu com o fascismo no 
século 20. O desastre quica na 
área. 

“O trabalhador se sentirá 
autorizado a descontar no cor- 
po de sua esposa toda a opres- 
são vivida na cidade”, anteci- 
pa o cientista político Miguel 
Lago, um dos pouquíssimos 
que enxergam, ouvem e sen- 
tem o que está para desabar 
sobre a Nação. O alerta está 
no ensaio Como explicar a resi- 
liência de Bolsonaro?, que faz 
parte do livro Linguagem da 
destruição (Companhia das Le- 
tras, 2022), que tem Heloisa 
Starling e Newton Bignotto co- 
mo coautores. “O homofóbi- 
co se sentirá autorizado a es- 
pancar uma pessoa por sua 
orientação sexual”, prossegue 
Miguel Lago, desfiando a lon- 
ga lista de “guardas da esqui- 
na”. Com a nossa pasmaceira 
hesitante e paralisante, nós es- 
tamos pagando para ver o pior 
acontecer. € 
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PRODUTOS DIGITAIS 





Aviação 


QUANTAS AIRWAYS 





Voo mais longo do mundo ligará Sydney 
a Londres e demorará 20 horas 





Novas aeronaves Airbus serão entregues 
para a Qantas Airways a partir de 2025; 08 voos 


Comentários de leitores no 
portal e nas redes sociais 


e “Deus me livre. Ficar seis horas já é uma 


eternidade para mim.” 
SARAH CHEHADE 


e “Já fiquei mais de 20 horas em uma via- 
gem de ônibus. Essa seria mais fácil.” 


MOACIR AGUIAR 


e “Nem de graça! Seis horas de voo, mesmo 
tomando remédio para dormir, já bateuma 
ansiedade, medo, impaciência.” 


TINDARENA ROCHA 


e “Haja paciência e relaxamento para 
aguentar um voo desses.” 
PAULO ROBERTO BARBOSA 


AMANDA JASNOWSKI PASCUAL/THE NEW YORK TIMES 














A pandemia tem sido di- 


ficilaté para os pés; entenda. e 
www.estadao.com.br/e/pespandemia 


Agenda de shows 


ca queacontecem neste ano. e 
www.estadao.com.br/e/festivais 


Confira festivais de músi- 


ultralongos podem se tornar importantes com 
o aumento de tensões geopolíticas. Aviões te- 
rão espaço para bem-estar e alongamento. € 


— — Personalize o app, salve 
conteúdos e siga colunistas. € 
www.estadao.com.br/e/app 
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Lula iguala Zelenski a Putin; aliados 
temem descontrole verbal de petista 


— Em entrevista à revista “Time”, ex-presidente diz que o ucraniano é “tão responsável” 
quanto o russo pela guerra; fala expõe preocupação às vésperas de lançamento da chapa 


LUIZ VASSALLO 

BEATRIZ BULLA 

A série de declarações com re- 
percussões negativas do ex- 
presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva (PT) expôs uma preocu- 
pação crescente na pré-campa- 
nha do petista a três dias do 
lançamento oficial da chapa 
com o ex-governador Geraldo 
Alckmin (PSB). Reservada- 
mente, auxiliares do entorno 
do petista temem que o foco 
em uma base fiel à esquerda 
venha a minar eventuais alian- 
ças ao centro e afastar poten- 
ciais eleitores. 


Marqueteiro 

Sidônio Palmeira quer 
evitar, em peças e 
inserções, temas 


No episódio mais recente, 
em entrevista publicada on- 
tem na revista Time, Lula afir- 
mou que o presidente da Ucrã- 
nia, Volodmir Zelenski, é “tão 
responsável” quanto o presi- 
dente russo, Vladimir Putin, 
pela guerra. De acordo com Lu- 
la, “foi errado invadir”. “Mas 
eu acho que ninguém está pro- 
curando contribuir para ter 
paz”, disse. Criticou ainda os 
Estados Unidos, a União Euro- 
peia e a Organização do Trata- 
do do Atlântico Norte (Otan). 

Sobo título de capa “Segun- 
do Ato de Lula”,o que repercu- 
tiu no Brasil foi a comparação. 
Ao Estadão até mesmo alia- 
dos mais próximos de Lula a 
classificaram como “um erro”, 
Não que eles discordem do 
teor das falas que se avolu- 
mam com discursos sobre 
aborto, gafe com policiais, pro- 
postas de revogação da refor- 
ma trabalhista e críticas ao po- 
liticamente correto. 

O problema, afirmaram ao 


Estadão integrantes da pré- 
campanha, é que o petista tem 
levantado em momentos tidos 
como “inoportunos” debates 
que podem desagradar parte 
do eleitorado situado mais à 
centro-direita, com quem Lula 
conta para se eleger e derrotar 
Jair Bolsonaro (PL). 

Recentemente, Lula che- 
gou, por exemplo, a defender o 
direito ao aborto, Em entrevis- 
ta à BandNews em Fortaleza, 
ele teve de recuar. O ex-presi- 
dente afirmou ter “deixado de 
falar” que é “contra o aborto”, 
mas a questão deve ser tratada 
como um tema de “saúde públi- 
ca”. Reservadamente, aliados 
dizem que Lula não está erra- 
do ao defender que o aborto 
não seja crime. 

Durante um encontro com 
mulheres na Brasilândia, na zo- 
nanorte de São Paulo, Lula afir- 
mou ainda que Bolsonaro “só 
conhece o ódio” e “não gosta 
de gente, ele gosta de policial”. 
Após a repercussão negativa, o 
petista pediu desculpas em pa- 
lanque na Praça Charles Mil- 
ler, no Dia do Trabalho, em 
evento ao lado de aliados e sin- 
dicalistas. Internamente, petis- 
tas atribuíram a declaração so- 
bre policiais a um “ato falho” 
no calor do discurso. 


ALERTA. Coube a um aliado 
mais ao centro - o único até 
agora -, o deputado Paulo Pe- 
reira da Silva, o Paulinho da 
Força (Solidariedade-SP), re- 
preender em público o que se 
discute nos bastidores da pré- 
campanha. “Acho que temos 
perdido tempo com algumas 
coisas. Uma vaia dali, uma In- 
ternacional (hino socialista) da- 
li, reforma trabalhista”, disse 
em evento anteontem ao anun- 
ciar apoio a Lula e Alckmin. 
Os aliados descontentes 
mais próximos de Lula evitam 
levar ponderações ao ex-presi- 
dente. À reportagem um inte- 
grante da pré-campanha rela- 


Declarações do 
pré-candidato 


e Guerra na Ucrânia 


REVISTA TIME 


Lula's 


Second 


Capa da revista americana 
Time, Lula responsabilizou o 
presidente da Rússia, Vladi- 
mir Putin, o presidente da 
Ucrânia, Volodmir Zelenski, 
pela guerra. “Esse cara (Ze- 
lenski) é tão responsável quan- 
to o Putin”, afirmou. 


e Policiais 

No 1.º de Maio, Lula teve de se 
desculpar por declaração fei- 
ta sobre policiais. Em encon- 
tro com mulheres em SP, ele 
havia dito que Bolsonaro 





tou que a inércia em aconse- 
lhar e até tirar o petista do ca- 
minho das “cascas de banana” 
se deve a indefinições na coor- 
denação eleitoral. 

O primeiro atrito levou à 
queda do ex-ministro Franklin 
Martins do controle da comu- 
nicação da campanha, após di- 
vergências com petistas como 
a presidente do partido, Gleisi 
Hoffmann, e o secretário de 
Comunicação, Jilmar Tatto. A 
briga também provocou a de- 
missão do marqueteiro Augus- 
to Fonseca, que fora bancado 
pelo ex-ministro. 

Nasúltimas semanas, petis- 








“não gosta de gente, gosta de 
policial”. Ao se retratar, afir- 
mou que quis dizer que o pre- 
sidente gosta de “milicianos”. 


e Aborto 


CARLA CARNTEL / REUTERS -30/4/2072 





Após defender que a questão 
do aborto fosse tratada como 
saúde pública, petista mudou 
o tom e declarou que, “pes- 
soalmente”, é contra o aborto. 


e Parlamentares 


TABA BENEDICTO; ESTADÃO - 1/5/2022 






Em outra fala que gerou forte 
repercussão, Lula sugeriu que 
apoiadores mapeassem o en- 
dereço de parlamentares para 
“incomodar a tranquilidade 
deles”, levando demandas. 





tas têm se reunido em um ho- 
tel em São Paulo para pôr fim 
ao impasse. Estão divididos en- 
tre os nomes do prefeito de 
Araraquara, Edinho Silva 
(PT), eo ex-presidente do par- 
tido, Rui Falcão, para coman- 
dar a comunicação. O nome fa- 
vorito é o de Edinho, mas Fal- 
cão deve assumir algum posto 
na coordenação. 

“Eu não estou na campanha 
do presidente Lula, não estou 
no cotidiano da campanha, 
não sei em que circunstâncias 
ele deu essas declarações”, dis- 
se Edinho, ao ser questionado 
sobre as repercussões negati- 


vas. Edinho tem dito que só 
aceitará cargo que não exija 
seu afastamento da prefeitura 
de Araraquara. 

Falcão e Edinho foram cha- 
mados para uma reunião com 
Lula anteontem, na qual rece- 
beram ao lado do ex-presiden- 
te o resumo de pesquisas enco- 
mendadas pelo partido. Saí- 
ram do evento quase ao mes- 
mo tempo. Os presentes disse- 
ram que a coordenação não foi 
discutida. A diferença entre Lu- 
la e Bolsonaro tem caído, mos- 
tra análise feita pelo Estadão 
em12 pesquisas recentes de in- 
tenção de votos para a Presi- 
dência da República. 


MARKETING. A preocupação 
emalinhar Lula ao centro e dia- 
logar com setores que vão 
além da esquerda está também 
no marketing eleitoral. Re- 
cém-contratado, o publicitá- 
rio Sidônio Palmeira fará de tu- 
do para evitar que inserções e 
peças tratem de temas conside- 
rados “bola dividida”. 

Ele prefere focar em assun- 
tos como desemprego e ques- 
tões sociais. Palmeira fará uso 
do verde e amarelo da Bandei- 
ra Nacional - mesmo que não 
venhaa esconder totalmente o 
vermelho, alvo de críticas em 
2018, na campanha Fernando 
Haddad. Ele também prefere 
que o PT busque o diálogo com 
o empresariado e o centro, 

Aliados reclamam do que 
consideram excesso de escru- 
tínio sobre as declarações do 
ex-presidente. “Há uma co- 
brança exagerada em relação 
ao ex-presidente Lula. A todo 
momento, cobra-se que ele fa- 
le sobre tudo, e, quando ele se 
manifesta, as interpretações 
sempre são esdrúxulas e mui- 
to pouco generosas”, afirmou 
o líder do Grupo Prerrogati- 
vas, Marco Aurélio de Carva- 
lho, um dos articuladores da 
campanha de Lula e da aliança 
com Alckmin. € 





Diplomacia 


Petista está mal informado, diz embaixada da Ucrânia 


Em reação às declarações do 
ex-presidente Luiz Inácio Lu- 
la da Silva (PT) à Time, a em- 
baixada da Ucrânia no Brasil 
divulgou nota na qual afirma 
que o petista está “mal infor- 


mado”e, por isso, será convida- 
do para uma audiência com o 
encarregado de Negócios do 
país no Brasil, Anatoliy Tkach. 

“A Embaixada da Ucrânia 
tem motivos para acreditar 


que o senhor Luiz Inácio Lula 
da Silva está mal informado so- 
bre os motivos da guerra da 
Rússia contra a Ucrânia”, diza 
representação diplomática em 
nota. “A Embaixada planeja so- 


licitar formalmente uma au- 
diência do estimado ex-presi- 
dente do Brasil”, acrescenta. 
Segundo a embaixada, o encon- 
tro será para “esclarecer a posi- 
ção da Ucrânia” no conflito. 
Ementrevista à revista ame- 
ricana, Lula disse que o presi- 
dente ucraniano Volodmir Ze- 
lenski “é tão responsável” quan- 


to Vladimir Putin, que autori- 
zou a invasão russa ao país do 
Leste Europeu. Segundo Lu- 
la, “o comportamento dele 
(Zelensk?) é um comporta- 
mento um pouco esquisito, 
porque parece que ele faz par- 
te de um espetáculo”, afir- 
mou o pré-candidato à Presi- 
dência. € enuaRDo GavER 
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air Bolsonaro está arras- 
tando menos oficiais-ge- 
nerais do que pensa na ir- 
responsável aventura po- 
lírica, especialmente a de con- 
testar o sistema eleitoral. Mas 
conseguiu ajudar a quebrar uma 
cadeia de entendimento que já 
foi bastante sólida entre o topo 
das Forças Armadas e o STF. 
O presidente não perde 
oportunidade de participar de 
reuniões de fardados com mui- 
tas estrelas, como aconteceu 
esta semana com o Alto Co- 
mando do Exército. Só não 
percebe, diz um conhecedor 
dessas rodas, que já virou “en- 
contro de comadres com res- 
tos da comida do dia anterior, 


William Waack 


JM » da 
Fo Não tem conversa 
44 


não serve para nada”, 

Os comandantes militares 
não estão dispostos a marchar 
com Bolsonaro rumo à insensa- 
tez. Contudo, repetem exata- 
mente as mesmas criticas de 
Bolsonaro ao STF. Consideram 
que o Supremo deixou de ser 
um tribunal “unido” e se trans- 
formou num ajuntamento de to- 
gados obcecados por holofotes. 

Mais ainda: interferem nos 
outros Poderes e exercem in- 
fluência perniciosa na política, 
sem terem sido eleitos. A pacién- 
cia se esgotou, resume oficial da 
ativa, quando integrantes do Su- 
premo como oministro Luís Ro- 
berto Barroso, ainda por cima 
falando a estrangeiros, distor- 


cem a participação das Forças 
Armadas no processo eleitoral. 

Ela é, asseguram, estritamen- 
tetécnicae profissional, e desti- 
nada a ajudar o TSE com o co- 


Chefes militares 
não querem 
ajudar nem 


Bolsonaro nem 


0 Supremo 


nhecimento específico de guer- 
ra cibernética, além de serviços 
de logística. Essa participação é 
“sigilosa” devido ao caráter sen- 
sitivo da questão, e não por de- 
sígnio bolsonarista de duvidar 


das urnas eletrônicas. 

Pouco antes das eleições de 
2018 o então chefe do Estado- 
Maior do Exército, general Fer- 
nando Azevedo, foi nomeado 
assessor do então presidente 
do STF, Dias Toffoli. A ideia, 
desenhada pelo então coman- 
dante do Exército, general 
Eduardo Villas Bôas, era “paci- 
ficação” do ambiente político. 
De lá para cá os canais de enten- 
dimento entre o STF e os mili- 
tares em postos de comando se 
deterioraram sensivelmente. 

Em parte, argumentam mi- 
nistros da Corte, perdeu-se a ca- 
pacidade de diálogo por causa 
de incompreensões mútuas. 
Quando é que os generais se dei- 


xaram seduzir pelo poder e por 
Bolsonaro, perguntam minis- 
tros. E como podem ministros 
associar Forças Armadas a ge- 
nocídio, indagam generais. Em 
parte, reflete um senador com 
largo tempo na política, “não há 
quem atue hoje como algodão 
entre as peças de cristal”, muito 
menos os chefes dos Poderes. 

A crise do presidente com o 
STF é vista por comandantes 
militares como “jogo político 
eleitoral”. Asseguram que é 
um jogo no qual não têm inten- 
ção de interferir. Mas também 
não querem conversa, € 
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Eleições 2022 


Verba pública paga show de Daniela 
Mercury em 1º de Maio pró-Lula 


Evento de centrais 
sindicais virou agenda 
de campanha do petista 
e recebeu R$ 187 mil 
por meio de emendas 
de vereador aliado 


GUSTAVO QUEIROZ 
ADRIANA FERRAZ 
BEATRIZ BULLA 


Acantora Daniela Mercury e ao 
menos outros quatro artistas 
receberam um total de R$ 187 
mil pela realização de shows 
em evento organizado pelas 
centrais sindicais no dia 1.º de 
Maio, na Praça Charles Miller, 
no Pacaembu, em São Paulo. 
Os shows fizeram parte das ce- 
lebrações do Dia do Trabalha- 
dor, que contou com a presen- 
ça do ex-presidente Luiz Iná- 
cio Lula da Silva, pré-candida 
to do PT ao Planalto, e aliados. 
Segundo informações do Diá- 
rio Oficial do Município, os ca- 
chês e os custos de produção fo 
ram pagos com recursos públi- 
cos por meio de emendas parla 
mentares de vereadores do PT 
e do Solidariedade, partido que 
declarou apoio a Lula. Além de 
Daniela, também participaram 
do evento osartistas Arnaldo Al- 
vesda Silva, Mateo Piraces, Rap- 
per Dexter e DJ KL Jay. 
Esvaziado, o ato das cen- 
trais sindicais no domingo pas- 
sado se tornou uma agenda da 
pré-campanha do petista. Os 
participantes pediram voto 
em Lula, que, no discurso para 
o pequeno público, fez ata- 
ques ao presidente Jair Bolso- 


REPRODUÇÃO YOUTUBE 





Daniela Mercury segura bandeira com rosto de Lula estampado; ela fez show no 1º de Maio em SP 


naro, seu principal adversário 
na corrida eleitoral, segundo 
pesquisas de intenção de voto. 

A Prefeitura de São Paulo, por 
meio da Secretaria Municipal 
de Cultura, afirmou que a emen- 
da que viabilizou os shows par 
tiudo vereador Sidney Cruz (So- 
lidariedade), no montante de 
R$360 mil - dos quais foram usa- 
dos R$ 187 mil. 


SINDICÂNCIA. A Controlado- 
ria-Geral do Município 
(CGM) de São Paulo abriu, de 
ofício, uma sindicância para in- 
vestigar a contratação dos 
shows, com base em informa- 
ções publicadas na imprensa. 
“Por ser um evento pago com 
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R$ 187 mil 


de emenda parlamentar 
pagaram shows de Daniela 
Mercury e quatro artistas 











recursos públicos não podem 
fazer promoção político-parti- 
dária”, disse o prefeito de São 
Paulo, Ricardo Nunes (MDB) 
ao Estadão. 

De acordo com a secretaria, 
o evento do1.º de Maio é realiza- 
do anualmente pelas centrais 
sindicais, que foram responsá- 
veis pela infraestrutura, curado- 


ria e conteúdo exposto durante 
o evento. “Aemenda parlamen- 
tar é um direito do vereador, 
que tem total autonomia para 
indicar onde os recursos de 
vem ser aplicados. A Prefeitu- 
ra, portanto, não tem qualquer 
ingerência sobre esse mecanis- 
mo legal”, afirmou em nota. 
Também por meio de nota, li- 
deranças de sete centrais sindi- 
cais - CUT, Força Sindical, 
UGT, CTB, NCST, Intersindical 
Central da Classe Trabalhadora 
e Pública Central do Servidor - 
afirmaram que as apresentações 
artísticas aconteceram após en- 
cerrado o ato político, e que “o 
uso das emendas parlamentares 
para a realização de festas popu- 





lares é respaldado pela Lei Orça 
mentária do Município”. 


PRODUTORA. À produtora que 
administra a carreira de Danie 
la Mercury disse que sua con- 
tratação foi feita pela MGioria 
Comunicações e que a artista 
não recebeu recurso da Prefei 
tura. “O valor do cachê foi qui- 
tado integralmente pela MGio- 
ria. A produtora da artista escla- 
rece que não recebeu nem rece- 
berá nenhum recurso da Prefei- 
tura. À produtora MGiora foi 
contratada pelas centrais sindi- 
cais para produzir a parte cultu- 
ral do ato do 1.º de Maio”, disse. 

No Diário Oficial do Munici- 
pio, porém, a produtora Cali- 
fórnia Produções e Edições Ar- 
tísticas, da qual Daniela é só- 
cia, foi indicada como contrata- 
da. O documento informa que 
ovalor será pago 30 dias após a 
data de entrega da documenta- 
ção referente ao serviço. 

O vereador Alfredinho afir- 
mou que a bancada do PT en- 
trou com emendas exclusivas 
para a contratação de infraes- 
trutura do evento, não relacio- 
nadas aos artistas. Segundo ele, 
o valor liberado foi de cerca de 
R$ so0 mil. Emendas do verea- 
dor Eduardo Suplicy (PT) tam 
bém destinaram recursos para 
contribuir com a estrutura do 
evento, segundo a Prefeitura. 

O vereador Sidney Cruz, do 
Solidariedade, afirmou que as 
edições anteriores do evento, 
“na maioria das vezes foi reali- 
zado através de emendas parla 
mentares”. Cruz encaminhou a 
emenda parlamentar no dia 28 
de abril. Segundo ele, caso “te- 
nha havido algum desvio de fi- 
nalidade no uso deste valor que 
encaminhei para o evento (Fes- 
tado Trabalhador), peço a devi- 
da apuração e que sejam toma- 
das as medidas cabíveis”. € 
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Justiça Eleitoral 


General cobra 


do TSE medidas - 


em casos de 
irregularidades 
nas eleições 


Nome das Forças em 
comissão do tribunal 
defende providências 
imediatas; Corte diz já 
haver procedimentos 
para situações citadas 


WESLLEY GALZO 
BRASÍLIA 
Indicado pelas Forças Arma- 
das para atuar no Tribunal Su- 
perior Eleitoral (TSE), o gene- 
ral de Exército Heber Garcia 
Portella cobrou da Corte aado- 
ção de medidas urgentes para 
prever e divulgar antecipada- 
mente “as consequências para 
o processo eleitoral, caso seja 
identificada alguma irregulari- 
dade”. A pressão segue a linha 
das críticas feitas pelo presi- 
dente Jair Bolsonaro, que ques- 
tiona a confiabilidade das ur- 
nas eletrônicas e a atuação do 
TSE durante as eleições. 
Como mostrou o Estadão, 
as Forças Armadas enviaram 
88 questionamentos ao TSE so- 
bre supostas fragilidades que, 
na visão dos militares, podem 
expora vulnerabilidade do pro- 
cesso eleitoral. As desconfian- 
ças, porém, contradizem o re- 
sultado de todas as apurações 
conduzidas até o momento so- 
bre as eleições. No ano passa- 
do, a Polícia Federal fez um 
pente-fino nos inquéritos aber- 
tos desde que as urnas eletrôni- 
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 FAÇHADA.. 


cas passaram a ser usadas, na 
década de 1990, e não foram 
encontradas provas de vulne- 
rabilidade do equipamento. 

A manifestação do general 
foi apresentada durante as dis- 
cussões da Comissão de Trans- 
parência das Eleições, criada 
pelo TSE para reforçar as medi- 
das de segurança na disputa de 
outubro. A Corte respondeu 
ao general que já tem medidas 
legais e listou uma série de pro- 
cedimentos que adota quando 
há falhas nas urnas. 

Nos últimos dias, Bolsonaro 
repetiuqueo TSE ignora as su- 
gestões das Forças Armadas 
para reforçar a segurança do 
processo eleitoral. Emissário 
do ex-ministro da Defesa Wal- 
ter Braga Netto na Comissão 
de Transparência criada pelo 
TSE, Portella disse, em mani- 
festação na comissão, que não 
tinha identificado medidas do 
tribunal em casos de irregulari- 
dades na votação e na apura- 
ção. E sugeriu providências pa- 
ra assegurar “a validação e a 
contagem de cada voto”. 


RESPOSTAS. As sugestões de 
Portella constam da primeira 
versão do Plano de Ação Para 
Ampliação da Transparência 
Eleitoral. O general apresen- 
tou seis propostas ao TSE, to- 
das respondidas pela Corte. 
Nos esclarecimentos formula- 
dos pelas equipes técnica e ju- 
rídica, o TSE disse que o atual 


[ui a nt A AAA 


LEAF 


Último dia 
Eleitores lotam zonas eleitorais para tirar ou regularizar título 








Noúltimo dia para regularizar ou tirar o título de eleitor, houve filas nas zonas eleitorais. 


Este ano, mais jovens buscaram a emissão do documento, segundo o TSE. Em março, o alista- 
mento de adolescentes de 16 e 17 anos registrou alta de 45,63% quando comparado a fevereiro. é 





STF define lista tríplice 
para vaga de ministro 
da Corte eleitoral 





O Supremo Tribunal Federal 
(STF) definiu ontem a lista 
tríplice que será enviada ao 
presidente Jair Bolsonaro 
para a escolha de um minis- 
tro substituto do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE). 
Compõem a lista os advo- 
gados André Ramos Tavares, 
Fabrício Juliano Mendes Me- 
deiros e Vera Lúcia Santana 





sistema de votação “possui me- 
canismos para recuperação de 
votos”. O tribunal ainda listou 
osartigos de resoluções da Jus- 
tiça Eleitoral que preveem res- 
postas em casos de falhas. Fo- 
ram ainda detalhados os proce- 
dimentos legais e aspectos téc- 
nicos que tornam possível a re- 
cuperação de votos em urnas 
que venham a apresentar al- 
gum problema. 

“Em relação às medidas a se- 
rem adotadas diante de irregu- 
laridades nas eleições, esclare- 
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Araújo. O escolhido vai assu- 
mir a vaga de Carlos Mário 
Velloso Filho, que renunciou 
por motivos de saúde. 

Tavares foi presidente da 
Comissão de Etica Pública 
da Presidência da República 
até o ano passado, mas pode 
sofrer resistência por posi- 
cionamentos que desagra- 
dam ao Palácio do Planalto. 

Ontem, após o anúncio da 
lista tríplice pelo Supremo, 
Bolsonaro demonstrou insa- 
tisfação com os três nomes 
escolhidos. €ws. 





cemos que se encontram pre- 
vistas na legislação eleitoral pá- 
tria. Em face da amplitude da 
expressão, destacamos alguns 
procedimentos previstos para 
atuação imediata, sem prejuí- 
zo do desdobramento judicial 
ou a incidência de situações 
não previstas na legislação”, 
respondeu o TSE. 

O documento do plano ela- 
borado pela Comissão de 
Transparência do TSE tem 81 
páginas. Ele contém sugestões 
de representantes de entida- 


des de Estado, universidades e 
da sociedade civil, como PF, 
USP, Unicamp, FGV, Transpa- 
rência Brasil e Ordem dos Ad- 
vogados do Brasil (OAB). 

Na versão final do Plano de 
Ação, apresentada no último 
dia 25,0 TSE destaca dez medi- 
das de melhoria da segurança e 
confiabilidade das eleições, 
mas não há menções aos ques- 
tionamentos específicos das 
Forças Armadas sobre a ausên- 
cia de medidas para lidar com 
eventuais irregularidades. 


ELEIÇÕES LIMPAS', Durante 
transmissão semanal nas re- 
des sociais, há uma semana, 
Bolsonaro cobrou que o TSE 
acolhaas propostas das Forças 
Armadas. De acordo com o pre- 
sidente, o TSE precisa conven- 
cera equipe técnica das Forças 
Armadas de que “eles (milita- 
res) estão errados”. 

“Para o TSE, está uma mara- 
vilha, vamos confiar nas elei- 
ções. E quem desconfiar? Con- 
tinua desconfiando. O que pos- 
so garantir para vocês? Que te- 
remos eleições limpas no cor- 
rente ano”, afirmou o presiden- 
te, durante a live. € 
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NOTAS E INFORMAÇÕES 


Bagunça 








Com seu voluntarismo, Bolsonaro é o 


único responsável pelo retorno das 


greves do funcionalismo público federal 


retomada da greve do funcionalismo pú- 
blico tem tudo para causar confusão no 
País nas próximas semanas. A sociedade 
já teve uma amostra da força dos servi- 
dores no início do ano, quando a mobili- 


zação de auditores fiscais causou filas e transtorno 
na liberação de cargas em portos e fronteiras. No 
Banco Central (BC), o movimento vai afetar a publi- 
cação de praticamente todos os indicadores do ór- 
gão. Com exceção da ata do Comitê de Política Mo- 
netária (Copom), colegiado que define a taxa básica 
de juros da economia e que divulga os termos de sua 
decisão uma semana depois, o governo ficará no 
escuro a respeito de dados essenciais para nortear 
políticas públicas, como o Índice de Atividade Eco- 
nômica (IBC-Br), prévia do Produto Interno Bruto 
(PIB); a pesquisa Focus, termômetro das expectati- 
vas do mercado sobre indicadores macroeconômi- 
cos; e o fluxo cambial, que pode até afetar as cota- 
ções da moeda. 

Agora, é a vez da Polícia Federal (PF), cuja insatis- 
fação se tornou ameaça para a adoção de paralisa- 
ções e a entrega dos cargos de chefia. A origem dessa 
bagunça generalizada tem nome e sobrenome: Jair 
Bolsonaro. É imprescindível lembrar como e quan- 
do começou o movimento grevista do funcionalis- 
mo. Foi no fim do ano passado, ainda na tramitação 
do Orçamento no Congresso, quando o governo pe- 
diu formalmente a reserva de recursos para a rees- 
truturação das carreiras das forças de segurança fe- 
derais, um eufemismo para um reajuste salarial para 
uma parte relevante da base de apoio do presidente. 

O voluntarismo de Bolsonaro foi como pólvora 
para que o funcionalismo público cobrasse sua par- 


te no quinhão de R$ 1,7 bilhão reservado na peça 
orçamentária. Para alguém que foi eleito pela maio- 
ria dos brasileiros após quase 30 anos de mandato 
como deputado federal, a inconsequência de Bolso- 
naro chega a ser surpreendente, Propostas para bo- 
tar panos quentes no ânimo dos servidores passa- 
ram por um aumento no vale-alimentação a um rea- 
juste linear de 5% para todos, ínfimo diante da infla- 
ção, mas quatro vezes maior que a verba aprovada. 

A persistência no erro, porém, parece ser um tra- 
ço intrínseco de Bolsonaro. Ele manteve a malfada- 
da aposta ao prometer, no cercadinho do Palácio da 
Alvorada, simulacro do Brasil realno imaginário bol- 
sonarista, dobrar o número de convocados nos con- 
cursos realizados pela Polícia Federal e pela Polícia 
Rodoviária Federal. O teatro, com direito a ordens 
por telefone para que subordinados cumprissem o 
determinado, não durou nem um dia, uma vez que o 
Orçamento não comporta mais estripulias de sua 
caneta destrambelhada. Serviu, porém, para dar âni- 
mo extra aos grevistas, já que a retomada dos concur- 
sos é demanda generalizada entre as carreiras típi- 
cas de Estado. Ao menos até o início de julho, limite 
a partir do qual a concessão de benesses fica proibi- 
da por lei em razão do período eleitoral, o País tem 
tudo para viver dias de desordem e de escuridão 
estatística. A depender do resultado do pleito de 
outubro, a baderna pode se prolongar por mais qua- 
tro anos.e 


Funcionalismo 


Por reajuste, delegados da 
PF aprovam paralisações 
e a entrega de cargos 


Entidade também 
defende renúncia do 
ministro da Justiça 

e relata clima de 
“revolta” após governo 
descumprir promessas 


Ao descrever um clima interno 
de “revolta e insatisfação” 
com o governo Jair Bolsonaro, 
os delegados da Polícia Fede- 
ral subiram o tom e, em nota 
divulgada ontem, anunciaram 
que vão pedir a renúncia do mi- 
nistro da Justiça, Anderson 
Torres, pelo “desprestígio e 
desrespeitoso tratamento” do 
chefe do Executivo com a cor- 
poração. A indicação se dá 
após Bolsonaro confirmar um 
reajuste linear a todo funciona- 
lismo, sem menção à reestrutu- 
ração das carreiras policiais da 
União com aumento de salário 
acima da inflação. 

Nanota, a classe diz que pre- 
tende promover paralisações 
parciais e progressivas, e que 
servidores ligados à Associa- 
ção Nacional dos Delegados 
de Polícia Federal (ADPF) po- 
derão entregar cargos de che- 
fia e recusar convites para assu- 
mir postos. As medidas foram 
aprovadas em Assembleia-Ge- 
ral Extraordinária realizada na 
segunda-feira e anteontem. 

Trata-se de um dos capítu- 


los mais tensos da relação en- 
tre Bolsonaro e a corporação 
desde abril de 2020, quando o 
então ministro da Justiça e Se- 
gurança Pública, Sérgio Moro, 
renunciou ao cargo em meio à 
crise que teve como pivô a exo- 
neração do delegado Maurício 
Valeixo, que ocupava o posto 
de diretor-geral da PF. 
Naavaliação dos delegados, 
Bolsonaro não honrou com a 
palavra. Junto com as demais 
classes que compõem a PF, os 
delegados cobravam a valoriza- 
ção da corporação prometida 
publicamente pelo presiden- 
te, em especial a reestrutura- 





Policiais rodoviários 
anunciam protesto 
para cobrar promessas 


A Federação Nacional dos 
Policiais Rodoviários Fede- 
rais (FenaPRF), que repre- 
senta os sindicatos da cate- 
goria, aprovou ontem a rea- 
lização de uma “marcha 
nacional”, em Brasília, no 
dia 1.º de junho. 

O objetivo, segundo a 
entidade, é pressionar o go- 
verno a anunciar a reestru- 
turação das carreiras pro- 
metida pelo presidente Jair 
Bolsonaro. A adoção de ope- 
rações-padrão não está des- 
cartada. € enuarDo caver 





ção das carreiras. 

“A ADPF reforça a gravi- 
dade do momento e do posi- 
cionamento do presidente 
da República, que, depois 
de se comprometer publica- 
mente e já com orçamento 
reservado para a reestrutu- 
ração das carreiras, decidiu 
não honrar com a própria 
palavra, gerando um clima 
de revolta e insatisfação ge- 
neralizada nunca antes vis- 
to entre os servidores da 
PF”, afirma a nota, 

Os delegados disseram 
que vão insistir no “cumpri- 
mento da palavra empenha- 
da” e que esperam que valo- 
res como “ética, palavra e 
honra” sejam compartilha- 
dos por todos os integran- 
tes do governo federal. 


MOBILIZAÇÃO. Asúltimas se- 
manas foram de pressão da 
PF sobre o governo. Há uma 
semana, entidades que re- 
presentam as diferentes ca- 
tegorias que compõem a 
corporação organizaram 
atos em frente às superin- 
tendências de vários Esta- 
dos, com faixas pedindo a 
“valorização das forças de 
segurança federais”. 

Na ocasião, o presidente 
da ADPF, Luciano Leiro, re- 
latou que a pressão dentro 
da PF aumentava em razão 
da falta de posicionamento 
do governo federal. é 


Eleições 2022 
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Bivar, presidente do União Brasil: 'Partidos não tiveram unidade' 


Bivar confirma saída do 
União Brasil da 3º via 


DANIEL WETERMAN 

BRASÍLIA 

O presidente do União Brasil, 
deputado Luciano Bivar (PE), 
confirmou o desembarque do 
partido da chamada terceira 
via e a manutenção de uma can- 
didatura própria à Presidência 
da República. O União Brasil 
saiu da aliança negociada ante- 
riormente com MDB, PSDB e 
Cidadania, legendas que anun- 
ciaram a intenção de lançar 
um candidato único na dispu- 
ta ao Palácio do Planalto. A de- 
cisão representa mais um fa- 
tor que mina a união da tercei- 
ra via nas eleições. 

O Palácio do Planalto amea- 
çou retirar os cargos apadri- 
nhados por integrantes do par- 
tido se o União Brasil apoiasse 
ogrupo da terceira via. Oficial- 
mente, Bivar justificou a deci- 
são alegando que não houve 
unidade no grupo das legen- 
das que discutiam um acordo 
eleitoral para fazer frente à po- 
larização Lula-Bolsonaro, 


“Esperamos até o último 
momento para ver se fazíamos 
uma coligação com outros par- 
tidos, entretanto, os outros 
partidos não tiveram a mesma 
unidade que tem o União Bra- 
sil”, disse Bivar, em vídeo divul- 
gado por sua assessoria na noi- 
te de ontem, citado como o 
“Dia D” para a definição. 


“EXTREMOS”. Bivar lançou pré- 
candidatura própria ao Planal- 
to. “Eu me recuso a aceitar os 
extremos que estão aí estabe- 
lecidos”, disse o presidente 
do União Brasil. O apoio da 
legenda, dona de quase R$ 1 
bilhão em verbas dos fundos 
partidário e eleitoral neste 
ano, ainda é buscado por ou- 
tros presidenciáveis. 

Ciro Gomes (PDT), por 
exemplo, quer fechar uma 
aliança com a sigla e admite 
oferecer a vaga de vice a Bivar. 
Fora Bolsonaro e Lula, o pré- 
candidato pedetista é o que 
desponta como o mais bem po- 
sicionado nas pesquisas de in- 
tenção de voto. € 
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Rússia invade usina em Mariupol e 
ataca envio de armas do Ocidente 


— Moscou tenta acabar com último foco da resistência na cidade e evitar que arsenal 
mais moderno, enviado por americanos e europeus, chegue nas mãos dos ucranianos 


KIEV 


A Rússia intensificou ontem 
seus ataques nos dois extre- 
mos da Ucrânia. Reclamando 
que o Ocidente está enchendo 
o país de armas, os russos bom- 
bardearam as rotas de envio de 
ajuda no oeste. No leste, em 
Mariupol, soldados invadiram 
a usina Azovstal, último redu- 
to de resistência. 

David Arakhamia, líder do 
partido do presidente, Volod- 
mir Zelenski, que está em con- 
tato com os soldados ucrania- 
nos dentro da usina, afirmou 
ontem que a investida final da 
Rússia já começou. “As tentati- 
vas de invadir a siderúrgica 
Azovstal continuaram pelo se- 
gundo dia. Tropas russas já es- 
tão dentro da usina”, disse. 

O prefeito de Mariupol, Va- 
dim Boichenko, afirmou que 
ainda há centenas de civis pre- 
sos na usina, incluindo crian- 
ças que esperam ser resgata- 
das. “Há mais de 30 “disse o 
prefeito. Na cidade toda, de 
acordo com Boichenko, há cer- 
ca de 100 mil civis aguardando 
uma oportunidade para fugir. 


NOVOS ALVOS. Para conter o en- 
vio de armas do Ocidente, os 
militares russos resolveram 
atacar também as linhas de su- 
primentos, no oeste da Ucrá- 
nia. Ontem, Moscou disse ter 
usado mísseis lançados por 
mar e ar para destruir instala- 
ções de energia elétrica em cin- 
co estações ferroviárias. 


Os ataques tinham como ob- 
jetivo interromper a entrega 
de armas, segundo o general 
Igor Konashenkov, porta-voz 
do Ministério da Defesa da Rús- 
sia. A artilharia e aviões de 
guerra, segundo ele, também 
destruíram quartéis e depósi- 
tos de combustível e munição. 

Umalto funcionário do Pen- 
tágono, falando sob condição 
de anonimato, disse que, em- 
bora os russos tenham tenta- 
doatingir a infraestrutura criti- 
ca em torno da cidade de Lviv, 
no oeste da Ucrânia, visando 
especificamente ferrovias, 
não houve impacto considerá- 
vel para os esforços da Ucrânia 
de reabastecer suas forças. 


DIA DA VITÓRIA. Ontem, autori- 
dades ucranianas disseram 
que a Rússia está se preparan- 
do para realizar um desfile em 
Mariupol, apesar da destrui- 
ção. Os russos estariam com 
pressa para deixar tudo pronto 
para a parada militar do dia 9, 
data em que os soviéticos co- 
memoram a vitória sobre o na- 
zismo, em 1945. 

Imagens de satélite mostra- 
ram ontem que os russos lim- 
param os arredores do teatro 
que foi bombardeado em mar- 
ço - uma investigação da Asso- 
ciated Press, publicada ontem, 
indica que mais de 600 pes- 
soas morreram no ataque. 

Mariupol seria, segundo in- 
formações da agência de inteli- 
gência da Ucrânia, o centro 
das celebrações do Dia da Vitó- 
ria. “Eles estão limpando a ci- 
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Usina Azovstal durante ofensiva russa em Mariupol; esforço para destruir resistência ucraniana 


Limpeza acelerada 

Os russos estariam com 
pressa para deixar 
Mariupol pronta para um 
desfile militar no dia 9 


dade em regime de urgência, 
retirando das ruas centrais de- 
tritos, corpos e munições não 
detonadas”, disseram os ucra- 
nianos. 

De acordo com Petro An- 
driushchenko, assessor do pre- 
feito de Mariupol, os morado- 
res da cidade estariam sendo 
forçados a limpar os escom- 


importações de petróleo russo 


Em um esforço para cortar 
uma importante fonte de finan- 
ciamento russo, a Comissão 
Europeia chegou ontem a um 
acordo e propôs um plano para 
eliminar gradualmente as im- 
portações de petróleo da Rús- 
sia. A medida, que deve ser 
aprovada ainda esta semana 
por todos os países, encerra as 
importações de petróleo após 
seis meses e de produtos refina- 


dos até o final do ano. 

O anúncio não faz referência 
ao gás russo, uma questão de 
maior urgência desde que Mos- 
cou cortou, na semana passa- 
da, a exportação para Polônia e 
Bulgária, ameaçando fazer o 
mesmo a países que se recu- 
sem a pagar pelo produto em 
rublos. 


SACRIFÍCIOS. O plano da UE é 
menos imediato do que alguns 
de seus membros pretendiam, 
mas demonstra que o bloco es- 


tá disposto a fazer sacrifícios 
para punir e isolar a Rússia pela 
guerrana Ucrânia. Em março, a 
UE tinha dito aos EUA que não 
poderia aderir a um embargo 
energético russo. 

“Putin deve pagar um preço 
alto por sua agressão brutal”, 
disse a presidente da Comis- 
são Europeia, Ursula von der 
Leyen, ao Parlamento Euro- 
peu, em Estrasburgo. “Seja- 
mos claros: não será fácil. Al- 
guns Estados-membros são 
fortemente dependentes do 


bros em troca de comida. “Tra- 
balho forçado. Esta é a melhor 
ilustração da “vitória” dos ocu- 
pantes”, disse. 


DISCURSO. O Dia da Vitória é 
uma data comemorada em to- 
da a Rússia, mas particular- 
mente em Moscou, onde Putin 
preside um desfile militar se- 
guido de um discurso naciona- 
lista. Este ano, a expectativa é 
que ele faça críticas à Ucrânia e 
ao Ocidente, em um esforço 
para preparar a sociedade rus- 
sa para uma guerra longa. 

Na semana passada, Ben 
Wallace, secretário de Defesa 
britânico, disse que o discurso 


petróleo russo. Mas nós temos 
de trabalhar nisso.” 

Hungriaea Eslováquia levan- 
taram objeções no decorrer 
das negociações, dizendo que 
precisavam de mais tempo e di- 
nheiro para buscar alternati- 
vas. Não está claro se os dois 
países aprovarão o plano. 


DEPENDÊNCIA. Um porta-voz 
do governo húngaro, Zoltan Ko- 
vacs, disse que a proposta não 
inclui cláusulas de que a “segu- 
rança energética de seu país se- 
ria garantida”. Um diplomata 
da UE disse, sob condição de 
anonimato, que a proposta con- 
cede prorrogações para Hun- 
gria e Eslováquia. 

Se todos os países concorda- 
rem com o plano, cujos deta- 


de Putin serviria para redefinir 
uma mobilização em massa 
dos russos, ao trocar o termo 
“operação militar especial” 
por “guerra total” contra a 
Ucrânia. 


MUDANÇA. A declaração seria 
uma chance de Putin mudar a 
narrativa de uma guerra aparen- 
temente estagnada. Ontem, o 
Kremlin negou que o presiden- 
tetenha intenção de subir otom 
no seu discurso do dia 9. Analis- 
tas russos também disseram 
que o alistamento militar obriga- 
tório poderia provocar uma rea- 
ção interna de alto risco para o 
EOVErnO, € nvT, AP, REUTERS e WP 


lhes serão divulgados entre ho- 
jecamanhã, ele poderá ser ado- 
tado no final da semana, disse- 
ram diplomatas. A medida é a 
peça central da sexta rodada de 
sanções da UE, um pacote que 
também removeria o maior 
banco da Rússia, o Sberbank, e 
outros dois do sistema Swift de 
transações internacionais. 

Desde a invasão da Ucrânia, 
a UE tem trabalhado com EUA 
e outros aliados para punir 
Moscou, e lutado para reduzir 
sua dependência de combusti- 
veis fósseis russos - uma vulne- 
rabilidade sobre a qual há anos 
os EUA vinham alertando o blo- 
co. Em 2020, a UE importou 
35% de seu petróleo da Rússia, 
40% de seu gás natural e quase 
20% de seu carvão, e wr 
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Em 50 anos, tribunal mudou sobre o aborto 


Kathleen Parker, The Washington Post 


vazamento do rascu- 
nho de decisão da Supre- 
ma Corte sugerindo 
uma reversão do caso 
Roe versus Wade foi um teste 
de Rorschach para um país há 
muito dividido em relação a 
suas morais fundamentais. 

Os lutadores neste embate 
reagiram de maneira previsí- 
vel, ainda que o documento se- 
jaapenas um “rascunho” redigi- 
do pelo juiz Samuel Alito e po- 
derá ou não receber a aprova- 
ção dos cinco conservadores. 
Pobre do presidente da corte, 
John Roberts, que testemu- 
nhou o vazamento sem prece- 
dentes em sua gestão e orde- 
nou uma investigação, 

Mas as 100 páginas do rascu- 
nho merecem a atenção. São o 
melhor sumário conservador 
sobre as razões por que as “des- 
tacadamente fracas”, como ele 
coloca, decisões nos casos Roe 
(1973) e Casey (1992) devem 
ser revertidas. 


ALEGAÇÕES. Alitose esforça pa- 
ra argumentar que não apenas 
os conservadores considera- 
ram falhas as fundamentações 
no caso Roe. Conforme citado 
no texto, Archibald Cox, secre- 
tário de Justiça nos governos 
de John Kennedy e Lyndon 
Johnson, ressaltou que Roe “pa- 
rece uma cartilha de regras hos- 
pitalares e regulações” que 
“nem historiadores, leigos ou 


advogados consideram parte 
da Constituição”. 

Enquanto Roe legalizou o 
aborto segundo o direito à pri- 
vacidade, Casey estabeleceu o 
aborto como liberdade — de fa- 
zer “escolhas íntimas e pes- 
soais”, “cruciais para a dignida- 
de pessoal e a autonomia”. É 
dificil atualmente argumentar 
em contrário, porque nos acos- 
tumamos com essas ideias. 

Muitos americanos - de 60% 
a 70% - apoiam Roe e não que- 
rem que a decisão seja reverti- 
da, segundo pesquisas do Gal- 
lup e do Pew Research Center. 
Mas outras sondagens também 
mostram opiniões favoráveis a 
limitar abortos no segundo tri- 
mestre das gestações. 


MUDANÇA. Nos últimos so 
anos, já oscilei a favor e contra 
Roe. Quando virou lei, em 1973, 
uma versão muito mais jovem 
de mim deu pulinhos e bateu 
palmas, tamanha felicidade. 
Onze anos depois e grávida do 
meufilho, tornei-me outra pes- 
soa e pensei diferente. Ficou 
claro que eu não passava de um 
vetor para esta outra vida autó- 
noma que crescia dentro de 
mim e minha função era prote- 
gê-la. Claro, o corpo era meu, 
mas a vida cra dele. De modo 
que me tornei, por falta de um 
termo melhor, pró-vida. 
Mesmo assim, jamais apoiei 
a reversão de Roe, imaginando 


Se a Suprema Corte 
reverter o caso Roe, 
como parece provável, 
pode ser que não 
vejamos um outro 


presidente republicano 
por muito tempo 


que educação e uma série de 
medidas para evitar a gravidez 
acabariam levando ao fim ao 
aborto. Em certa medida, isso 
ocorreu. Em 2017, onúmero ab- 
soluto eo índice de abortos nos 
EUA caiu para o nível mais bai- 
xo desde 1973, segundo o Insti- 
tuto Guttmacher. A diminui- 
ção foi atribuída a menos gesta- 
ções, não a políticas restritivas. 

Quase 50 anos depois, e livre 
da preocupação com a gravi- 
dez, estou exausta desse deba- 
te infinito e das tentativas dos 
conservadores de estabelecer 
uma data para a dor fetal que os 


Derrubar o caso Roe vs. Wade 
é radical, não conservador 


Bret Stephens, The New York Times 


aros juízes Roberts, Bar- 
rett, Gorsuch, Kava- 
naugh e Thomas, como 
vocês sem dúvida con- 
cordarão, Roe vs. Wade foi 
uma decisão mal julgada quan- 
do foi proferida, em 1973. Sus- 
tentou-se no princípio jurídi- 
co do direito à privacidade en- 
contrado, à época, nas penum- 
bras da Constituição. Arrogou 
ao menos democrático dos Po- 
deresa resolução de uma ques- 
tão que teria sido mais bem de- 
cidida pelo Congresso ou pe- 
las legislaturas estaduais. 
Isso desencadeou uma guer- 
ra cultural que polarizou os 
EUA e tornou o debate mais 
difícil. Ajudou a transformar 
as audiências de confirmação 
para a Suprema Corte nas lu- 


tas livres que são agora. Ape- 
quenou o tribunal, transfor- 
mando-o em um ramo cada 
vez mais político do governo. 


RADICAL. Mas meio século é 
muito tempo. Os EUA são um 
lugar diferente, com a maioria 
de sua população nascida após 
a decisão. E derrubar Roe vs. 
Wade - o que otribunal parece 
prestes a fazer, segundo o vaza- 
mento do rascunho de parecer 
do juiz Samuel Alito — faria 
mais para replicar o dano do 
que revertê-lo. Seria uma esco- 
lha radical, não conservadora. 

O que é conservador? É, aci- 
ma de tudo, a convicção de que 
mudanças abruptas e profun- 
das nas leis estabelecidas e ex- 
pectativas comuns são total- 


A palavra 
“conservador 
engloba muitas ideias 
e hábitos, nenhum 
mais importante 


que a prudência 


mente destrutivas para o res- 
peitoàleie às instituições cria- 
das para defendê-la - especial- 
mente quando essas mudan- 
ças são instigadas de cima, 


abortos deveriam evitar ou es- 
cutar os progressistas defini- 
rem “estatuto de pessoa” en- 
quanto consciência de si, como 
se bebês possuissem consciên- 
cia. Nem a maioria dos adultos 
tem consciência de si. 
Observei ambos os partidos 
proferirem exageros contra ou 
a favor de Roe e me perguntei 
se seria mesmo tão ruim se a 
deliberação a respeito do abor- 
to coubesse aos Estados. Quais 
seriam as vantagens disso? 


VANTAGENS. Primeiramente, o 
aborto não seria ilegalizado uni- 
versalmente, como alguns 
acham. Certos Estados limita- 
riam ou eliminariam o acesso 
ao procedimento; outros Esta- 
dos transformariam em virtu- 
de as restrições aprovadas em 
outros lugares. A ONG Plan- 
ned Parenthood poderia redo- 
brar seus esforços. Entidades 
de caridade e até os pais dos be- 
bês poderiam colaborar. 

Em segundo lugar, podería- 
mos testemunhar o fim do tes- 
te do aborto para políticos. Ne- 
nhum outro tema foi tão destru- 
tivo para a civilidade. Os repu- 
blicanos expurgaram candida- 
tosa favor do direito de escolha 
das mulheres que, não fosse es- 
sa posição, poderiam ter contri- 
buído na política. E os democra- 
tas pró-vida ficaram obsoletos. 
Não quero exagerar a importân- 
cia disso, mas é algo que pode- 


sem consentimento demo- 
crático nem amplo consenso. 

Como conservadores, vocês 
são filosoficamente obrigados 
a dar peso considerável aos 
precedentes judiciais, particu- 
larmente quando eles foram ra- 
tificados e refinados. 

“Para evitar uma decisão ar- 
bitrária nos tribunais”, escre- 
veu Alexander Hamilton, no 
Federalist n.º 78, “é indispensá- 
vel que eles” — os juízes — “se 
limitem a regras e precedentes 
estritos, que servem para defi- 
nir e apontar seus deveres em 
cada caso particular que lhes 
seja apresentado”. 

Hamilton entendeu então o 
que muitos hoje ignoram, que 
o propósito central dos tribu- 
nais não é se engajar em exege- 
setextual (inevitavelmente se- 
letiva) para chegar a conclu- 
sões preferidas. É evitar um 
“arbítrio arbitrário” - resistir à 
tentação de procurar remode- 
lar o cenário moral de uma so- 
ciedade com base nas preferên- 
cias de duas ou três pessoas 
em um único momento. 

O que o tribunal supõe que 
acontecerá se derrubar Roe vs. 
Wade? Acabar com os abortos 


ria abrir caminho para políti- 
cos mais moderados. 

Por fim, a maior das ironias: 
as nomeações para a Suprema 
Corte poderiam não depender 
tanto da disposição dos candi- 
datos em manter ou derrubar 
Roe. Audiências judiciais pode- 
riam voltar a ser discussões de 
alto nível, em vez das atuais 
missões de busca e extermínio. 


DECISÃO. Contra todos esses 
argumentos está a entrega da 
autonomia das mulheres à bon- 
dade de estranhos que inte- 
gram as legislaturas estaduais 
e decidirão pelo voto se permi- 
tirão ou não abortos em cada 
Estado. 

Já que os homens não engra- 
vidam nem dão à luz, eles deve- 
riam poder deliberar a respeito 
do aborto? Minha resposta: só 
se as mulheres puderem deci- 
dir se pílulas como o Viagra po- 
dem ou não ser vendidas nas 
farmácias. 

Enquanto continuo me en- 
galfinhando com esses assun- 
tos, aqui vai uma pequena mi- 
galha para os que são favorá- 
veis ao direito das mulheres à 
escolha: se a Suprema Corte de- 
cidir conforme parece prová- 
vel, pode ser que não vejamos 
um outro presidente republica- 
no por muito tempo. € rranução 
DE AUGUSTO CALIL 





É COLUNISTA 


não aconteceria. Então, os 
pró-vida teriam pouco a come- 
morar em termos do número 
total de gestações não inter- 
rompidas, que diminuiu cons- 
tantemente, por uma série de 
razões. A mudança provocaria 
oretorno doantigo, muitas ve- 
zes inseguro, aborto ilegal. 


APOIO. Segundo anos de pes- 
quisa Gallup, apenas 19% dos 
americanos acham que o abor- 
to deveria ser ilegal em todas 
as circunstâncias. Não deve 
ser difícil imaginar como os 
americanos reagirão ao tribu- 
nal fornecer respaldo a apenas 
aos 199%. 

Com a mudança, vocês esta- 
rão acendendo outra fogueira 
cultural - que levou décadas 
para ficar sob controle - ea de- 
cisão também desacreditará o 
tribunal como um guardião do 
que resta da firmeza e sanida- 
de americanas. A palavra “con- 
servador” engloba muitas 
ideias e hábitos, nenhum mais 
importante do que a prudên- 
cia. Juízes: sejam prudentes. € 
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Segurança 


Garcia dobra PM na rua: Bandido que 
levantar arma para polícia leva bala” 


— Nº de agentes em operação na capital deve passar de 5 mil para 9.740, em reforço 
que terá apoio também da Prefeitura; onda de roubos e furtos pressiona o governador 


PEDRO VENCESLAU 
ÍTALO LO RE 
MARCO ANTÔNIO CARVALHO 


O governo de São Paulo anun- 
ciou ontem que pretende qua- 
se dobrar o efetivo policial 
que atua diariamente na cida- 
de de São Paulo, em uma tenta- 
tiva de frear a onda de furtos e 
roubos que tem assustado os 
moradores nas últimas sema- 
nas. A quantidade de agentes 
em operação deve passar dos 
atuais 5 mil para 9.740, refor- 
ço que vai contar também 
com a participação da Prefei- 
tura da capital paulista. A ini- 
ciativa está sendo chamada de 
Operação Sufoco. 

As medidas, adiantadas pe- 
lo estadao.com.br, foram 
anunciadas ontem pelo gover- 
nador Rodrigo Garcia (PSDB) 
e pelo prefeito Ricardo Nunes 
(MDB). “Quem levantar arma 
contra a polícia vai levar ba- 
la”, disse Garcia, pré-candida- 
toa reeleição no Estado. O re- 
forço adicional de 4.740 poli- 
ciais na atividade diária ocor- 
rerá por meio da Operação De- 
legada (“bico” oficial dos poli- 
ciais pago pela Prefeitura, que 
vai acrescentar 1.240 agentes) 
e por meio da jornada extra de 
trabalho a ser paga pelo pró- 
prio governo estadual (com 
3,5 mil policiais extras). 

O governo estima que 1,5 
mil viaturas circulem por dia 
na capital, com apoio de seis 
helicópteros e drones que vão 
sobrevoar Marginais e corre- 
dores viários. O pacote é uma 
tentativa de Garcia, que assu- 
miu em abril no lugar de João 
Doria (PSDB), de dar resposta 
rápida aos casos recorrentes 
de roubos violentos na capi- 
tal. O governador vai disputar 
a reeleição em outubro e tem 
entre os seus adversários o 
ex-ministro da Infraestrutura 
Tarcísio Freitas (Republica- 
nos), que conta com o apoio 
do presidente Jair Bolsonaro 
e tem como uma das bandei- 
rasa postura “linha dura” con- 
tra criminosos. 

No mês passado, o caso de 
um jovem estudante morto 
em um latrocínio no Jabaqua- 
ra, cometido por um falso en- 
tregador, chamou a atenção 
para a gravidade do problema. 
“Fiquei muito impactado, co- 
mo toda a sociedade de São 
Paulo. É inconcebível a gente 
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Blitz na região do Parque Dom Pedro Il; empresas fazem acordo para compartilhamento de informação 


JOSÉ VICENTE 
ESP. EM SEGURANÇA 





'Essa ação quer marcar 
uma posição política 
em cima da segurança" 


As medidas propostas 
podem resolver os pro- 
blemas em relação aos 
latrocínios? 

Essa ação quer marcar uma 
posição política em cima da 
segurança pública, assim 
como aconteceu com a mu- 
dança dos comandos das 
Polícias Civil e Militar. O 
que eu vejo é que a polícia 
vai continuar atuando onde 
já atua, ou seja, nas man- 
chas criminais, onde têm 
mais registros de ocorrên- 
cia, mas agora há um apelo 
aos policiais para usarem as 
horas de folga. Algumas coi- 
sas são ridículas, ao meu 
ver. Primeiramente, o gover- 
nador dar recado aos bandi- 
dos. Outro aspecto é dar no- 
me: Operação Sufoco. Na 





verdade, simplesmente vai 


intensificar o patrulhamen- 
to nas áreas de maior inci- 
dência de crimes. Vai redu- 
zir a zero? Claro que não. 


Faltam medidas efetivas 
a longo prazo? 

Esse trabalho a longo prazo 
já vem sendo feito pela PM, 
que tem uma tecnologia das 
mais avançadas do mundo. 
A luta contra o crime contra 
o patrimônio é uma luta per- 
manente, é um drama do 
Judiciário que solta crimino- 
sos que deveriam estar cum- 
prindo a pena em regime 
fechado. A PM vem tendo 
êxito, O medo da população 
não é indicador de violên- 
cia. E lutar contra medo da 
violência é quase inglória. 





Existem outros proble- 
mas urgentes em São 
Paulo, para além do cri- 
me patrimonial? 

Temos outros problemas 
como estupro, mas a polícia 
não tem como abordar, por- 
que metade dos casos de 
violência sexual acontece 
em casa, com crianças e jo- 
vens. ISABELA MOYA 


aceitar e conviver com isso”, 
disse Garcia. 


BANCO DE INFORMAÇÕES. Sc- 
gundo o Estado, um acordo 
foi firmado com empresas de 
entrega por aplicativo para 
compartilhar bancos de da- 
dos e informações sob coorde- 
nação da área de inteligência 
das polícias. “A troca da base 
de dados será incorporada pa- 
ra facilitar a identificação de 
criminosos que tentam se pas- 
sar por entregadores. Tam- 
bém foi definida a continua- 
ção das abordagens e das 
ações educativas”, informou 
o governo. Houve quatro reu- 
niões com empresas de aplica- 
tivo. “Já temos um grupo de 
trabalho e as primeiras trocas 
de informações já estão acon- 
tecendo. Isso vai derivar para 
acordos operacionais de trans- 
ferências de dados, para que a 
polícia tenha mais informa- 
ção e consiga ser mais efetiva 
do que é nas blitze”, ressaltou 
o governador. 

Do lado da Prefeitura, a 
Guarda Municipal deverá con- 
tar com até 750 novos agentes 
por dia nas ruas. O efetivo diá- 
rio da Guarda é estimado em 


Polícia desmantela 
grupos que operam 
crimes via Pix 


A Polícia Civil realizou on- 
tem operação para desman- 
telar grupos que recebem 
celulares roubados para ob- 
ter dinheiro por transferên- 
cias via Pix, ferramenta de 
pagamento do Banco Cen- 
tral. Os focos da ação foram 
as regiões de Santa Ifigênia 
e da Baixada do Glicério, 
ambas na região central. 
Um suspeito foi detido. 

Durante a operação, que 
teve o objetivo de cumprir 
24 mandados de busca e 
apreensão, foram apreendi- 
dos celulares e cartões de 
diferentes titularidades. 
Foi a segunda fase da Ope- 
ração Bad Delivery, nome 
em alusão a falsos entrega- 
dores. A primeira etapa, rea- 
lizada há cerca de dois me- 
ses, focou nos “conteiros”, 
que são aqueles que alugam 
contas para o recebimento 
de valores. GfraLoLore 





1.824 agentes. O incremento 
será via pagamento de diárias 
especiais de atividade comple- 
mentar. Conforme o governa- 
dor, a Operação Sufoco teve 
início ontem e “vai ser levada 
para a região metropolitana e 
também para as grandes cida- 
des do interior”, acrescentou, 
sem dar prazos, 

De acordo com dados da Se- 
cretaria da Segurança Pública, 
o registro de roubos cresceu 
7,45% no Estado no primeiro 
trimestre deste ano em compa- 
ração com o mesmo período 
do ano passado. Na capital, os 
casos passaram de 31,4 mil pa- 
ra 34,6 mil, alta de 10%, propor- 
ção que é semelhante ao nota- 
do no interior: de 10,6 mil para 
11,9 mil (11,4%). Na Grande 
São Paulo, as ocorrências caí- 
ram, de 13,5 mil para 13,3 mil. 

“Nossa vida está voltando 
ao normal, e infelizmente os 
crimes contra o patrimônio - 
Pix, furto de veículos, roubo 
de celulares - estão crescen- 
do”, disse Garcia. O investi- 
mento mensal do Estado será 
de R$ 41,8 milhões no paga- 
mento das jornadas extras dos 
policiais e na utilização das via- 
turas e das aeronaves. € 
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NOTAS E INFORMAÇÕES 


Reprimir o crime, 
mas dentro da lei 








Com policiamento ostensivo, sem abrir 
mão de avanços civilizatórios, governo de 
SP reage corretamente à onda de crimes 





governo de São Paulo reagiu ao surto 
de crimes no Estado. Em comparação 
com o primeiro trimestre de 2021, os 
roubos cresceram 7,4% e os furtos, 
28%. O governo anunciou que dobrará 
o efetivo policial diário na capital, dos atuais 5 mil 


para 9,7 mil, e aumentará o contingente de viaturas, 
helicópteros e drones. A Prefeitura também incorpo- 
rará 750 novos agentes aos atuais 1,8 mil da Guarda 
Municipal. A operação denominada “Sufoco” se es- 
tenderá a outras metrópoles do interior. 

Ao mesmo tempo, o governador Rodrigo Garcia 
(PSDB) e o novo comandante da PM, o coronel Ro- 
naldo Miguel Vieira, reafirmaram o compromisso 
com o avanço civilizatório da polícia, prometendo a 
ampliação das câmeras em uniformes de policiais. 
Como apontou Vieira, “o policial vai ter de estar 
sempre se aperfeiçoando, porque ele vai estar prote- 
gido pela COP (câmera operacional portátil), mas 
também a COP vai estar cobrando a atitude profis- 
sional dele”. A medida reduziu tanto o número de 
mortes por policiais quanto o número de mortes de 
policiais. Ou seja, população e polícia estão mais 
seguras. 

Apesar disso, muitos demagogos, entre eles candi- 
datos ao governo, questionam as câmeras. Alguns 
chegam a associá-las à alta nos crimes. Isso é má-fé. 
Não há evidências para corroborar essa inferência e 
a experiência internacional sugere o contrário. 

Mais plausível é que a onda de roubos esteja asso- 
ciada às mudanças pós-pandemia, como a expan- 
são da digitalização ou de serviços de entrega. “Nos- 
sa vida está voltando ao normal”, lembrou Garcia, 
“e infelizmente os crimes contra o patrimônio - 
Pix, furto de veículos, roubo de celulares — estão 
crescendo.” 


O assassinato do universitário Renan Silva Lou- 
reiro, baleado na cabeça por um assaltante disfarça- 
do de entregador, chocou o Brasil. Valendo-se de 
imagens captadas por câmeras de segurança e de 
técnicas de rastreamento por celular, a polícia iden- 
tificou rapidamente o suspeito, que confessou o 
latrocínio. 

A Polícia Civil deflagrou a Operação Bad Delivery 
para investigar crimes por falsos entregadores e, 
com o governo, entabula reuniões com as empresas 
de aplicativos para operacionalizar o combate a essa 
modalidade em ascensão. 

Em números frios, o desempenho da segurança 
em São Paulo segue, histórica e comparativamente, 
bom. Mas isso não alivia as lesões ao patrimônio e 
muito menos à vida de milhares de vítimas nem resti- 
tui a tranquilidade de uma população em pânico an- 
te um surto generalizado de crimes. 

O caso do jovem Renan expõe a virulência do 
crime e a agilidade de uma polícia mais equipada e 
treinada, mas também indica uma possível leniência 
do sistema penal, que precisa ser ponderada. Com 
apenas 23 anos, o suspeito já tinha dez passagens 
criminais por roubo e receptação. 

Firmeza e civilidade da polícia não são antagôni- 
cas. A reação das autoridades paulistas é duplamen- 
te bem-vinda, primeiro, por prometer uma repres- 
são ostensiva e implacável ao crime e, ao mesmo 
tempo, por reafirmar o princípio de que para ser 
eficiente não é preciso descumprir a lei.e 





Educação 


Alta de casos de 
covid faz escolas 
suspenderem 

aulas e exigirem 
máscaras em SP 


Segundo associação, 


alguns colégios 
consultaram entidade 


sobre protocolos em 
caso de testes positivos; 
festas preocupam 


As infecções de covid-19 vi- 
nham em queda no Brasil, 
mas o índice de testes positi- 
vos em farmácias e laborató- 
rios dá sinais de uma nova al- 
ta. Em São Paulo, escolas já 
registram outra vez grupos de 
alunos contaminados e vol- 
tam a exigir máscaras. Segun- 
do a Associação Brasileira de 
Escolas Particulares (Abe- 
par), alguns colégios consulta- 
rama entidade sobre protoco- 
los em caso de testes positi- 
vos e avisaram que houve au- 
mento de casos. 

Entre os motivos do avan- 
ço de registros, para especia- 
listas, estão o menor uso de 
máscaras, que deixou de ser 
obrigatória na maioria dos lo- 
cais, e o retorno de eventos 
sociais, como festas de aniver- 
sário. Além disso, há efeitos 


das aglomerações e desloca- 
mentos nos feriados de Sema- 
na Santa e Tiradentes. 

No Gracinha, que fica no 
Itaim-Bibi, zona sul de São 
Paulo, o diretor Wagner Borja 
explicou que as atividades che- 
garam a ser suspensas no ensi- 
no médio e a concentração de 
casos nesta faixa etária parece 
estar relacionada às festas rea- 
lizadas nos fins de semana. 
“Tivemos um aumento de ca- 
sos em meados de abril, chega- 
mosa suspender as atividades 
presenciais por três dias, an- 
tes do feriado da Páscoa. Reto- 
mamos a obrigatoriedade do 
uso de máscaras em sala. Após 
essas medidas, houve um re- 
torno para o patamar ante- 
rior”, explicou. 

A direção do Colégio Ban- 
deirantes, na Vila Mariana, zo- 
na sul, enviou comunicado 
em meados de abril para seus 
alunos reforçando as medidas 
para evitar o contágio. “Nos 
últimos dias, notamos um au- 
mento nos números de casos 
e, consequentemente, turmas 
foram fechadas... Dentro des- 
se cenário, recomendamos 
fortemente a utilização de 
máscaras nas dependências 


DANTEL TEIXEIRA) ESTADÃO 





O Gracinha retomou a proteção facial, após as atividades chegarem a ser suspensas no ensino médio 


da escola. Pedimos, mais uma 
vez, a todos, que não venham 
sintomáticos para o colégio.” 
Já o Colégio Equipe, em Hi- 
gienópolis, na região central, 
também precisou suspender 
alguns grupos por causa de ca- 
sos de covid. “Temos observa- 
do aumento no número de ca- 
sos”, diz a diretora Luciana Fe- 
vorini. “O uso de máscara con- 
tinua sendo obrigatório. Ain- 
da mantivemos o distancia- 
mento e bolhas controladas 
de estudantes”, acrescenta. 
Na Grande São Paulo, o Co- 
légio Stocco, de Santo André, 
diz oferecer suporte para que 
docentes e alunos impossibili- 
tados de ir por causa da covid 
possam ter acesso remoto aos 
conteúdos e às produções rea- 
lizadas em sala de aula. Recen- 
temente apenas um aluno se 
contaminou e precisou fazer 
aula online em sua casa. “A 
máscara não é mais obrigató- 
ria, mas boa parte da comuni- 
dade escolar prefere conti- 
nuar utilizando-a. Outras 
ações de higiene tornaram-se 
habituais e continuam sendo 
fortalecidas, tais como o uso 
de álcool em gel e lavagem per- 
manente das mãos”, afirma a 


direção. “As enfermeiras do 
colégio estão sempre atentas 
a qualquer sintoma que possa 
inspirar cuidados e as famílias 
são imediatamente contata- 
das, a fim de que possam to- 
mar providências e realizar o 
exame para descartar covid e 
comunicar ao colégio.” 

O Colégio Agostiniano Men- 





Secretário afirma que 
há aumento de 5,6% nos 
registros paulistanos 


Em entrevista à Rádio Eldo- 
rado ontem, o secretário mu- 
nicipal de Saúde de São Pau- 
lo, Luiz Carlos Zamarco, 
afirmou que há aumento de 
5,6% nos registros de covid 
na capital. “São, em média, 
150 atendimentos diários. 
Em relação a casos notifica- 
dos, observamos nos últi- 
mos três dias acréscimo de 
5,6% em relação à semana 
anterior, por exames feitos 
nas farmácias. Houve au- 
mento de número de casos, 
mas sem repercussão com 
quadros de agravamento.” € 





del,no Tatuapé, na zonaleste, 
não verificou crescimento de 
casos entre os alunos, mas 
mesmo assim atualizou seus 
protocolos com base nas 
orientações da equipe médica 
do Hospital Israelita Albert 
Einstein. A escola chegou a 
ter uma semana com nenhum 
caso positivo e, no momento, 
tem três casos. 


GRIPE. Em abril,o Mendel pro- 
moveu campanha de vacina- 
ção contra gripe em parceria 
com uma clínica que ofereceu 
descontos para os alunos. Ou- 
tra estratégia do colégio tem 
sido escalonar os horários de 
entrada, intervalo e saída, pa- 
ra evitar aglomerações. 

Já o Santa Cruz, tradicional 
escola em Alto de Pinheiros, 
na zona oeste, informou que 
não houve alteração dos pro- 
tocolos nas últimas semanas, 
pois o número de casos se 
mantém em níveis baixos. 
“Quanto aos cuidados em rela- 
ção às síndromes respirató- 
rias graves, a escola vacinou 
educadores e seus dependen- 
tes contra a gripe e recomen- 
dou que famílias e alunos se- 
jam vacinados também.” e 
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Telecirurgia (mediada por robôs) no Hospital A.C. Camargo em SP é uma possibilidade; planos é que decidem se vão oferecer teleconsulta 


Telemedicina 


Consulta presencial ou online 
vira opção de plano e médico 


— Após avanço durante a crise da covid, sete modalidades de uso são 
definidas; especialistas ainda temem mercantilização de consultas 


ROBERTA JANSEN 
RIO 


A Resolução 2.134/2022 do 
Conselho Federal de Medicina 
(CFM), que define e regula- 
menta a telemedicina no Bra- 
sil, entra em vigor hoje. Antes 
restrita, a prática se populari- 
zou nos últimos dois anos, 
com a pandemia de covid-19 e 
as medidas de isolamento. Es- 
pecialistas veem a medida co- 
mo inevitável, mas temem a ba- 
nalização e a mercantilização 
de consultas. 


Pela nova resolução, os pla- 
nos de saúde poderão decidir 
oferecer atendimentos por te- 
leconsulta ou não. O médico 
poderá optar pelo tipo de con- 
sulta que quer fazer. E indicará 
o atendimento presencial se 
considerar necessário. A medi- 
da não estabelece restrições às 
teleconsultas. Também não fi- 
xa prioridades para atendimen- 
to presencial. “A princípio, um 
médico bem formado sabe os 
cuidados que deve ter com o 
paciente e, se achar prudente, 
deve fazer atendimento híbri- 
do ou presencial, garantindo a 
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SÃO PAULO 

Permanece na capital paulista 
a aplicação da quarta dose em 
idososacima de 60 anos, desde 
que tenham recebido a tercei- 
ra dose há pelo menos quatro 
meses. Demais públicos tam- 
bém são imunizados. 


RIO DE JANEIRO 

Permanecea aplicação da quar- 
ta dose em pessoas acima de 65 
anos contra a covid-19. 


DISTRITO FEDERAL 
O Distrito Federal continua 
aplicando a quarta dose em 


idosos acima de 7o anos, 
desde queaterceira dosete- 
nha sido administrada há 
quatro meses. € 
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Confira mais algumas cidades 
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não inferioridade dos serviços 
prestados”, explicou o especia- 
lista Chao L. Wen, chefe da dis- 
ciplina de telemedicina da Fa- 
culdade de Medicina da USP. 
“Evita-se, assim, por exemplo, 
que médico seja forçado a fa- 
zer um atendimento a distân- 
cia, independentemente da 
condição clínica do paciente.” 


POLÊMICA. O debate sobreare- 
gulamentação da telemedici- 
na começou em 2018 e envol- 
veu representantes dos conse- 
lhos regionais e de associações 
médicas. Especialistas acredi- 
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tam que a regulamentação da 
prática será muito útil para o 
Sistema Único de Saúde 
(SUS), que faz 75% dos atendi- 
mentos do País. Será importan- 
te para municípios mais isola- 
dos e também vai facilitar a vi- 
da dos pacientes. “Por exem- 
plo, 50% dos exames do SUS 
são desperdiçados porque, 
com frequência, o paciente 
não tem para quem mostrar 
ou, quando consegue marcar 
uma nova consulta, eles já per- 
deram a validade”, afirma 
Wang. Ele lembra que isso po- 
deria ser facilmente resolvido 





esses SAC cones 
111 50633-2021 


R. Ática, 47 - Brooklin 
São Paulo/SP « Tel. [11] 





com uma teleconsulta. “Outro 
exemplo: em alguns exames 
complexos, o paciente precisa 
receber instruções do médico 
antes; já vi pacientes com cân- 
cerviajarem mais de 600 quiló- 
metros apenas para recebe- 
rem essas instruções e, na se- 
mana seguinte, terem de vol- 
tar para fazer o exame.” 

A telemedicina não se resu- 
me àteleconsulta. Ela é apenas 
uma das sete modalidades defi- 
nidas pela nova resolução. As 
demais são: teleinterconsulta 
(quando médicos consultam 
outros médicos), telediag- 
nóstico (envio de laudos de 
exames aos médicos), teleci- 
rurgia (mediada por robôs), te- 
lemonitoramento (o acompa- 
nhamento da evolução clínica 
do paciente), teletriagem (re- 
gulação do paciente para inter- 
nação) e teleconsultoria. 

“A consulta médica presen- 
cial permanece como padrão- 
ouro, ou seja, referência no 
atendimento”, destacou o rela- 
tor da resolução, Donizetti 
Giamberardino. “Mas a pande- 
mia mostrou que a telemedici- 
na pode ser um importante ato 
complementar à assistência 
médica, permitindo o acesso a 
milhares de pacientes.” 

Para o presidente do CFM, 
José Hiran Gallo, a prática 
mostrou, durante a pandemia, 
sua grande capacidade de le- 
var assistência a cidades do in- 
terior e beneficiar também os 
grandes centros. Reduziu o es- 
trangulamento causado no sis- 
tema pelo deslocamento de pa- 
cientes em busca de tratamen- 
to, avalia. 


NECESSIDADE. “A ausência de 
regulamentação dificulta tor- 
nar a matéria obrigatória na 
formação profissional; é na for- 
mação e na residência que o 
médico desenvolve o raciocí- 
nio investigativo e a empatia 
com o paciente”, lembra Chao 
Wang. “Mas precisamos levan- 
tar a bandeira, queremos uma 
telemedicina responsável, não 
mercantilista; nesse sentido, a 
responsabilização do profissio- 
nal ajuda muito.” € 
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Estado de SP 


6 Amanhecer frio na capital. 
O sol predomina ao longo do dia 
com poucas nuvens e não chove, 
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Planos de saúde 


Procon cobra esclarecimento 
após aumentos de até 80% 


O órgão de defesa do 
consumidor quer n.º 
de pessoas afetadas e 
planilhas de custos; 
empresas alegam que 
reajustes são pontuais 


Receber boletos do plano de 
saúde com reajustes altíssi- 
mos é a nova preocupação das 
famílias pressionadas pela alta 
geral de preços de produtos e 
serviços essenciais. Consumi- 
dores registraram reclama- 
ções no Procon-SP contra a 
Qualicorp e a Central Nacio- 
nal Unimed (CNU), por causa 
de cobranças com valor reajus- 
tado em 80%. 

O órgão de defesa do consu- 
midor quer que as empresas 
apresentem planilha com a 
identificação das carteiras que 
tiveram esse aumento e o nú- 
mero de pessoas afetadas. Pe- 
diu também esclarecimentos 
sobre a relação de custo admi- 
nistrativo em comparação 


com o custo médico-hospita- 
lar de todos os planos comer- 
cializados. Além disso, o órgão 
determinou que a Qualicorp in- 
dique quais outras operado- 
ras, além da Central Nacional 
Unimed, aplicarão o reajuste 
questionado. O prazo dado pe- 
lo Procon-SP vai até o dia 11. 

Os contratos desses clientes 
são do tipo coletivo por ade- 
são, categoria de plano de saú- 
de sem limite de reajuste a ser 
determinado pela Agência Na- 
cional de Saúde Suplementar 
(ANS). Quando as operadoras 
deixaram de oferecer novos 
planos individuais para fugir 
do controle da ANS, as famí- 
lias migraram para coletivos 
por adesão. São planos contra- 
tados por entidades de classe, 
sindicatos e associações - com 
pessoas com vínculo com es- 
sas entidades. 

Existem também os chama- 
dos “falsos coletivos” empresa- 
riais para grupos de poucas 
pessoas (muitas vezes, duas 
ou três). Para contratá-los é 
preciso ter um CNPJ, mas, em 
geral, os beneficiários fazem 


parte de uma mesma famí- 
lia (pai, mãe e filho, por 
exemplo) sem condições de 
ter um convênio melhor. 
“Há 9,2 milhões de pessoas 
com planos por adesão”, 
diz Mario Scheffer, bloguei- 
ro do Estadão. “Nos falsos 
coletivos, são mais de s mi- 
lhões de pessoas em contra- 
tos com menos de 30 vidas. 
É um conjunto de 14 mi- 
lhões de pessoas que rece- 
bem reajustes bem mais ele- 
vados que os praticados nos 
planos individuais”, diz. 
Em nota, a Qualicorp afir- 
mou que “o reajuste da car- 
teira de clientes da CNU em 
questão foi pontual e repre- 
senta aproximadamente 
0,5% do total de clientes”. 
Também em nota, a Central 
Nacional Unimed (CNU) 
afirmou que “não estabele- 
ce contratos diretamente 
com os beneficiários, pois 
atua exclusivamente com 
contratos corporativos, sen- 
do as administradoras de be- 
nefícios as autoras dos valo- 
res das mensalidades”. 6 
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SÃO PAULO RECLAMA 


Leitor se queixa de 
bloqueio feito por banco 


Reclamação de Humber- 
to César de Oliveira Batis- 
ta: “No dia 15 de abril deste 
ano, ao tentar realizar uma 
transferência entre contas 
da Caixa Econômica Fede- 
ral, recebi uma mensagem 
em tela, informando que a 
assinatura eletrônica da mi- 
nha conta estava bloqueada 
e para fazer o desbloqueio 
deveria ir até um caixa de 
autoatendimento para reali- 
zara operação ouir até a mi- 
nha agência. Fui até uma cai- 
xa de autoatendimento, 
mas fui informado que não 
poderia ser feito o desblo- 
queio. Tentei fazer pelo apli- 
cativo, pelo internet 
banking da Caixa e nada. 
Fui informado que somen- 
te na minha agência (pode- 
ria fazer o serviço)” 


Resposta: “A Caixa Econô- 
mica Federal esclarece que 
já entrou em contato com o 
cliente e prestou os devidos 
esclarecimentos.” € 





RE] Teve algum direito como cidadão 
TA e! OU consumidor desrespeitado? O 
Esses) blog Seus Direitos pode ajudar. 
EO A] Envie suas reclamações, com os 
devidos documentos. dados pes- 
soais e contatos, além do nome 
dos envolvidos na questão, para 0 
spreclamagestadao. 
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HÁ UM SÉCULO 


O Jardim Europa 





No intuito de proporcionar à 
imprensa a opportunidade de 
conhecer o local em que está 
sendo construido o Jardim Eu- 
ropa e apreciar as obras as 
obras de construcção, o sr. Ma- 
nuel Garcia da Silva reuniu 
hontemáàtarde osrepresentan- 
tes dos jornaes dessa capital e 
acompanhou-os até lá. Foi um 
passeio agradavel, que a todos 
deixou a mais grata impressão. 
O Jardim Europa occupará 
uma area de 966.000 metros 
quadrados (... ) Quer pela loca- 
lização, quer pela concepção 
grandiosa do projecto a que 
obedecerá, constituirá, dentro 
em pouco, um dos mais bellos 
e mais aristocraticos bairros 
de S.Paulo..e 





CORREÇÕES 


Este espaço se destma à correção de erros 
publicados na edição impressa do ESTADÃO. 
Você pode colaborar enviando e-mail para 

stadao.com, às correções abrar- 
gem erros como: de informação, nome, cargo, 
dados numéricos, entre outros. 






iss) Para ver 05 resultados, aponte a câma- 
renas | ra do seu celular para o QR Code ou 
| acesse: httpsililoterias. esta- 

rã| dao.com.brimega-sena. 





FALECIMENTOS 


Gualter de Sousa Coelho - Dia 4, aos 
92 anos. Filho de Alvaro Coelho e Ilda 
da Conceição. Era casado com Adelia 





toimissa encaminhadas pelo e-mail fal 


Maria Coelho. Deixa os filhos Gloria 
Cristina e Marcos Roberto. O enterro 
foi realizado no Cemitério da Paz. 


Isídio Isidoro do Nascimento - Aos 
91 anos. Filho de José do Nascimento 
e Thereza Liberone, Era casado. Deixa 


A esposa Maria Aparecida, os filhos, enteados, 
genros, noras, netos e bisneto do querido 


CARLOS EDUARDO 
MOREIRA FERREIRA 


agradecem as manifestações de carinho 
e convidam parentes e amigos para a Missa de Sétimo Dia 
a ser realizada no sábado, 7 de maio de 2022, às 17h, 
na Paróquia Nossa Senhora Mãe do Salvador (Cruz Torta), 
Rua Prof. Frederico Hermann gr., nº 105, 
Alto de Pinheiros, São Paulo, SP. 





filhas. O enterro foi realizado no Cemi- 
tério Municipal de Bebedouro. 
Moises Simião da Silva - Aos 76 
anos. Era viúvo. Deixa filhos e paren- 
tes. O enterro foi realizado no Cemité- 
rio Parque dos Girassóis. 

Roberto Gombio - Dia 4, aos 69 anos. 
Filho de Aldo Gombio e Maria Luiza de 










+ À família de 
MANOEL CARLOS ALTIERI 


comunica que a Missa de 7º dia, 
será amanhã às 18:30 horas na 
Paróquia São Geraldo das Perdizes 
Largo Padre Péricles S/N 


Para publicar anúncio fúnebre: Balcão Limão € [11| 3555-7139 / [11] 3315-3523 | WHATSAPP [11/991723-8351. 6 Atendimento de 2º a 6º das 8h30 às 20h horas, Sábado das WDh &s 20h Domingo das 4h às 20h 6 Só serão publicadas notícias de falecimen- 
ecimentosDestadao.com. com nome do remetente endereço, rg e telefone 


Toni Gombio, Era casado com Rita de 
Cassia da Silva Gombio. Deixa os filhos 
Roberto, Ronaldo, Rogerio e Renan. O 
enterro foi realizado no Cemitério Mu- 
nicipal de Bebedouro. 

Oldair da Silva Guimarães - Dia 1º, 
aos 67 anos. Era casado com Marilene 
Ferreira de Jesus. Deixa os filhos Pau- 
ta, Caroline, Cristina, parentes e ami- 
gos. O enterro foi realizado no Cemité- 
rio e Crematório Primaveras. 
Cemitério Israelita do Butantã 
Shloshim 

Rene Alvaro Wolff - Amanhã, às 
Bh30, no S R - Q 366 - Sep. 105. 


A tamila de 


+ CARLOS AUGUSTO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO 


agradece as manifestações de carmho recetedas pelo seu falecimento ocormdo em 28 de abri 
e convida parentes e amigos para a missa que será celebrada segunda-feira, cka 4 de maio, 





às 12:00 na Paróquia Nossa Senhora Mãe da Igreja, à Alameda Franca, 889, Carquera César. 
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Libertadores 


Em jogo de dois pênaltis 
perdidos, Corinthians fica 
no empate na Colômbia 


— Cássio defende cobrança, mas Fábio Santos desperdiça 
outra e time empata por o a o com o Deportivo Cali 


GLAUCO DE PIERRI 


O Corinthians poderia ter vol- 
tado da Colômbia com um re- 
sultado pior do que o empate 
poroaocomo Deportivo Cali. 
O problema é que o time tam- 
bém poderia, muito bem, ter 
saído de campo com os três 
pontos e com a vaga nas oita- 
vas de final da Libertadores as- 
segurada com duas rodadas de 
antecedência. Mas com mui- 
tas chances desperdiçadas dos 
dois lados, inclusive um pênal- 
ti para cada equipe, a igualda- 
de ficou de bom tamanho. 

Com o ponto assegurado, o 
time paulista chegou aos sete e 
segue na liderança do Grupo 
E. O vice-líder é o Boca Ju- 
niors, que tem seis. O Deporti- 
vo Cali ficou com cinco e o 
Always Ready tem quatro. O 
próximo jogo do Corinthians 
será em 17 de maio, contra o 
Boca Juniors em Buenos Aires. 

A partida foi equilibrada. 
Quem mais se destacou no pri- 
meiro tempo foi Mantuan, que 
tevetrês chances de abrir o pla- 
car, mas perdeu todas. 

No segundo tempo, após Jô 
ter uma boa chance em uma 
cabeçada com uma defesa in- 
crível feita por De Amores, a 
defesa do Corinthians sofreu 
uma pane e Cássio fez pênalti 
em Rodríguez. Aos 21, Téo Gu- 
tiérrez bateu no canto esquer- 
do do goleiro corintiano, que 
conseguiu fazer a defesa para 


Campeonato Brasileiro 


Athletico-PR acerta com 
Luiz Felipe Scolari 


ALEXANDRE LOUREIRO/REUTERS 


O Athletico-PR anunciou on- 
tema contratação de Luiz Feli- 
pe Scolari como novo “diretor 
técnico” do clube paranaense. 
Além disso, de acordo com o 
time paranaense, o gaúcho de 
73 anos acumulará a função de 
treinador até “nova defini- 
ção”, substituindo Fábio Caril- 
le, demitido do cargo horas 





LUISA GONZALEZ / REUTERS 


Maycon entra em disputa de bola pelo alto contra o Deportivo Cali 





LIBERTADORES - 4º RODADA 


(ad 


DEP.CALI CORINTHIANS 
0 0 
DEPORTIVO CALI: De Amores; 


Aldair Gutiérrez, Burdisso, Caldera e 
Mafla (Luna): Congo (Robles), Camar- 
go, Vásquez (Mosquera), Téo Gutiér- 
rez e Velasco; Ângelo Rodriguez. 
Técnico: Rafsel Dudamel, 
CORINTHIANS: Cássio; Fagner 
(Lucas Piton), João Victor, Raul Gus- 
tavo e Fábio Santos; Du Queiroz, 
Maycon, Gustavo Mosquito (Willian), 
Giuliano (Renato Augusto) e Man- 
tuan (Gil), Jô (Júnior Moraes]. 
Técnico: Vitor Pereira. 

Juiz: Andrés Cunha (URU). 
Amarelos: Aldair Gutiérrez, 
Angelo Rodriguez, Mafla, Burdisso, 
Raul Gustavo e Congo. 

Renda e Público: Não divulgados 
Local: Estádio Deportivo Cali, em 








Cali, na Colômbia. 





Felipão acumultará funções no 
início de sua passagem pelo time 


salvar sua equipe. 

Vitor Pereira mexeu e o 
time melhorou. Aos 25, 
Mantuan fez boa jogada pe- 
la esquerda e rolou para 
Maycon, sozinho na marca 
do pênalti, mandar por ci- 
ma do gol colombiano. 

Os últimos dez minutos 
foram impressionantes - o 
Corinthians perdeu duas 
chances claras de marcar o 
seu gol e sair com a vitória. 
Na primeira, Júnior Moraes 
foi derrubado na área por 
De Amores. 

Aos 38, Fábio Santos, sem- 
pre eficiente, desta vez pe- 
gou mal na bola e mandou 
por cima do travessão. Aos 
43, Piton cruzou na área, Ju- 
nior Moraes fez o corta-luz e 
Fábio Santos, sozinho, man- 
dou à esquerda do gol. Foi a 
última chance do jogo. € 


apósa goleada por sao sofri- 
da diante do The Strongest 
na Libertadores, terça-fei- 
ra, em jogo disputado na al- 
titude de La Paz, na Bolívia. 

Sem clube desde outubro 
do ano passado, quando dei- 
xou o Grémio, Felipão teve 
passagens recentes por Cru- 
zeiro e pelo Palmeiras, time 
no qual ampliou sua lista de 
títulos ao conquistar o Bra- 
sileirão de 2018. 

Na Libertadores, o time é 
o último colocado no Gru- 
po B, com quatro pontos, 
atrás de Libertad (sete). No 
Campeonato Brasileiro, 
ocupa apenas o 16.º lugar, 
com três pontos somados 
em quatro rodadas. € 


ESPORTES | nf 


Sul-Americana 


E. 


São Paulo mira vaga 
antecipada no Chile 


O São Paulo pode garantir 
uma vaga nas oitavas de final 
da Copa Sul-Americana com 
duas rodadas de antecedên- 
cia se derrotar o Everton, no 
Chile, hoje, às 19h15, e torcer 
para o Ayacucho, do Peru, 
não vencer o Jorge Wilster- 
mann, da Bolívia. A equipe tri- 
color é líder do Grupo D, com 
nove pontos, e apenas o pri- 
meiro colocado avança para o 
mata-mata. 

A exemplo do que fez nos 
três primeiros jogos do tor- 
neio, Rogério Ceni vai escalar 
uma formação alternativa. O 
lateral-direito Rafinha e o ar- 
gentino Calleri não viajaram. 
Já os jovens Léo Silva e Luiz 
Henrique foram relacionados 
pela primeira vez. 


TERREMOTO. O elenco do São 
Paulo acordou assustado on- 
tem, véspera da partida, por 
causa de um terremoto de 





COPA SUL-AMERICANA - 4º RODADA 
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EVERTON SÃO PAULO 





EVERTON-CHI: De Paul; Echever- 
ria, Barroso e Oyarzún; Medina, Va- 
lenzuela, Berrios, Madrid e Ibacache; 
Cuevas e Di Yorio. 

Técnico: Francisco Meneghini, 
SÃO PAULO: Thiago Couto. Igor 
Vinicius, Miranda, Léo e Reinaldo; 
Luan, Andrés Colorado, Talles Costa 
e Patrick; Rigoni e Luciano. 
Técnico: Rogério Ceni. 

Juiz: Fernando Rapallini (ARG). 
Horário: 19h15. 

Local; Estádio Sausalito, em 

Vifia del Mar, no Chile, 

Na TV: Conmebol TV. 





magnitude 5,3, segundo o Cen- 
tro Sismológico Nacional do 
Chile, que atingiu a capital chi- 
lena. Tremores de menor in- 
tensidade foram relatados em 
outros pontos do país. € 


Jejum fora desafia o Santos 


Com dificuldades atuando fo- 
ra de casa, o Santos encara a 
Universidad Católica, hoje, às 
21h30, em busca da reação na 
Copa Sul-Americana. Na altitu- 
de de 2.850 metros de Quito, 
no Equador, o time paulista 
quer melhorar seu desempe- 
nho longe da Vila Belmiro. 

O Santos não vence fora des- 
de 23 de fevereiro. Foi quando 
superou o modesto Salgueiro 
por 3a o, pela Copa do Brasil. 
De lá para cá, foram oito jogos 
por diferentes competições, e 
nenhuma vitória. Para este jo- 
go, Marcos Leonardo está à dis- 
posição após cumprir suspen- 
são de três partidas. € 





COPA SUL-AMERICANA - 4º RODADA 
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SANTOS 


U, CATÓLICA 





UNIVERSIDAD CATÓLICA-EQU: 
Cuero; Anangoná, Yuber Mosquera, 
Ordofez. Layan Loor, Cevallos, Fa- 
cundo Martinez, Kevin Minda; Ismael 
Diaz, Alzugaray e Cristian Martinez, 
Técnico: Miguel Rondeli, 

SANTOS: John: Auro, Bauermann, 
Velázquez, Lucas Pires; Willian Mara- 
nhão, Zanocelo, Felipe Jonatan, 
Pirani, Lucas Braga e Marcos Leonar- 
do, Técnico: Fabián Bustos. 

Juiz: Gery Vargas (Bolívia). 
Horário: 21h30. 

Local: Olímpico Atahualpa (Quito). 
Na TV: Conmebol TV. 








O MELHOR DA TV 


TÊNIS 

e ATPe WTA de Madri 
Terceira Rodada 

7h / ESPN 2 


FUTEBOL 

e Copa do Brasil sub-17 
Vasco x Internacional 
1sh3o / SporTV 
Corinthians x Sport 

19h / SporTV 

e Liga Europa 
Eintracht Frankfurt x 
West Ham 

16h / ESPN 4e Cultura 
e Liga Conferência 
Olympique de Marselha x 
Feyenoord 

16h / ESPN 3 


e Copa Libertadores 
Fortaleza x River Plate 
19h / ESPN 

Red Bull Bragantino x 
Vélez Sarsfield 

21h / ESPN 

Alianza Lima x Colo-Colo 
23h / ESPN 

e Copa Sul-Americana 
Everton x São Paulo 
19ghis / Conmebol TV 
Guairefia X Internacional 
19his / Conmebol TV 
Universidad Católica (EQU) x 
Santos 

21h30 / Conmebol TV 

e Séric B 

Brusque x Chapecoense 
21h30 / SporTV 


mo 


JUAN MABROMATA ! APE 





Sinais dos tempos 
Evolução da Ciência 


prolonga a carreira no 
futebol, mas maratona 


torna difícil para os 


jogadores mais velhos o 


confronto com os jovens 





EUGÊNIO GOUSSINSKY 
ESPECIAL PARA O ESTADÃO 

futebol tem amplia- 

do suas dimensões 

em várias áreas. À ve- 
locidade média dos jogadores 
subiu, assim como a distância 
percorrida por eles em uma 
partida. Tudo em função da 
evolução da medicina esporti- 
va, da preparação física indivi- 
dualizada, da capacidade de 
avaliar o desgaste muscular, 
de técnicas de reforço da mus- 
culatura e métodos modernos 
de fisioterapia. 

O tempo de carreira de um 
jogador também cresceu. Jun- 
to com isso, porém, veio o au- 
mento da quantidade de jogos. 
E, por outro lado, a imposição 
de limites do corpo a todos es- 
ses avanços: por mais que a 
ciência se desenvolva, fica mui- 
to difícil para times formados 
por veteranos aguentarem o 
ritmo contra equipes mais jo- 
vens, ainda mais com o exces- 
so de partidas, ressalta o pro- 
fessor de Educação Física, Vla- 
dimir Modolo, mestre em Fi- 
siologia do Exercício pela Uni- 
fesp (Universidade Federal de 
São Paulo) e preparador físico 
do Santo André no título da Co- 
pa do Brasil de 2004. 

“Primeiro, precisamos pen- 
sar que atletas mais velhos 
apresentam desgastes físicos 
osteoarticulares (osso e articu- 
lações) que impedem uma se- 
quência de treinos que pode- 
ria ajudar na manutenção da 


Maior velocidade 

A velocidade média do 
jogo de futebol passou 
de 12 km/h nos 

anos 1980 para 

os atuais 17 km/h. 


performance”, explica. 

Sem uma sequência de trei- 
nos, portanto, fica inviabiliza- 
da uma sequência de jogos. 
Mas, mesmo com otreinamen- 
to, o excesso de partidas e exer- 
cícios seria prejudicial ao cor- 
po. Neste sentido, a própria 
idade do jogador, apesar de ter 
ampliado seus limites, acaba, 
emalgum momento, se tornan- 
do um obstáculo natural. 

“Estes atletas (com mais 30 
anos) necessitam de um tem- 
po maior de recuperação e 
uma carga de treino diferencia- 
da. Enquanto os atletas mais 
novos estão treinando modali- 
dades de potência e velocida- 


de muscular, os mais velhos 
precisam de treinos regenerati- 
vos e de reparação muscular 
para amenizar esses desgas- 
tes”, observa Modolo. Preci- 
sam de mais descanso e menos 
força, portanto. 

O preparador físico conta 
que, quando um atleta envelhe- 
ce, perde massa muscular e ca- 
rece de um tempo maior de re- 
cuperação entre os treinos, 
Atletas mais jovens se recupe- 
ram emaproximadamente 12 a 
18 horas de um treino de potên- 
cia muscular (vale para as ar- 
rancadas durante os jogos tam- 
bém); os mais velhos depen- 
dem de 24 a 36 horas para os 
músculos voltarem ao normal. 

“Isso impede que ele (joga- 
dor mais velho) treine tanto 
quanto os mais novos, e é preci- 
so conciliar tudo isso com a 
agenda dos jogos. Esta logísti- 
ca de treinos e de quantidades 
de intervalos de descanso e jo- 
gos é que faz com que a receita 
dé certo para uns e não tão cer- 
to para outros atletas”, diz. 

Estudo da Sociedade Brasi- 
leira de Medicina do Esporte 
(2001) já apontava esta ten- 
dência de desgaste muscular 
há algumas décadas. No traba- 
lho, há a afirmação de que exis- 
te uma diminuição da massa 
muscular, da potência anae- 
róbica e uma perda da força 
muscular à razão de 1% ao ano 
após os 30 anos do atleta (efei- 
tos que podem ser atenuados 
com otreinamento regular, se- 
gundo a entidade). 

No futebol, a perda de mas- 
sa muscular, ainda que lenta, 
acaba se tornando uma limita- 
ção maior em função do au- 
mento da velocidade do jogo 
que, segundo Modolo, passou 
de uma média de 12 km/h nos 
anos 1980 para uma média de 
17 kmy/hatualmente. E a distân- 
cia percorrida por um jogador 
subiu de cerca de 9 km nos 
anos 1970 e 1980 para cerca de 
14 km nos dias atuais. 

Além da maior intensidade, 
a quantidade de jogos também 
aumentou. Se nos anos 80 
uma equipe considerada gran- 
de atuava cerca de so partidas 
por ano, hoje em dia o número 
de jogos é de cerca de 80, nu- 
ma média próxima de um jogo 
a cada quatro dias. 


PROFISSIONAIS E AMADORES. 
No jogo entre Corinthians e 
São Paulo, no Morumbi, pelas 
semifinais do Paulistão, em 
março, a diferença de idade en- 
tre as duas equipes acabou sen- 
do fator determinante para a 
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— Jogadores com mais de 30 anos 
são mais propensos a contusões 


Excesso de 


jogos, maior 
inimigo dos 
veteranos 


vitória são-paulina por 2 a 1. E 
serviu como um exemplo de 
como uma sequência de jogos, 
comintervalos curtos, prejudi- 
ca as equipes formadas por 
atletas com maior idade. 

O São Paulo, com vários 
atletas abaixo dos 20 anos, se 
impôs, contando inclusive 
com a vantagem de ter jogado 
quatro dias antes, enquanto o 
Corinthians, com muitos joga- 
dores acima dos 30, teve ape- 
nas dois dias de descanso. 

“O pico de desempenho fisi- 
co de um atleta de futebol pro- 
fissional se dá em média entre 
os 26 e 28 anos. Depois dessa 
idade, a recuperação muscular 


após exercícios intensos fica 
prejudicada e o ganho de mas- 
sa muscular, assim como o de- 
sempenho físico, são menos in- 
tensos”, explica Ricardo Con- 
tesini, médico da seção de Car- 
diologia do Esporte do Institu- 
to Dante Pazzanese eresponsá- 
vel pelo serviço de cardiologia 
do Instituto Reaction. 
Segundo Contesini, vários 
fatores, como aspectos genéti- 
cos, tempo de treinamento e 
histórico de lesões influen- 
ciam no treinamento e no de- 
sempenho muscular destes 
atletas, principalmente os aci- 
ma dos 33 anos. “A prática de 
exercícios ocasiona um qua- 


dro inflamatório na muscula- 
tura e requer um tempo de re- 
cuperação, para os fatores in- 
flamatórios desaparecerem e 
para cicatrização e formação 
de novas fibras musculares 
que tenham sido lesionadas. 
Noatleta veterano esse proces- 
so demora um tempo maior 
em comparação com o jovem.” 

De uma maneira proporcio- 
nal, os limites da Ciência afe- 
tam também aqueles que prati- 
cam esporte por lazer ou de for- 
ma amadora. Jogadores de fim 
de semana e de competições 
entre sócios de clubes e comu- 
nidades, por exemplo, tam- 
bém precisam estar atentos & 
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&) com as limitações da idade. 
“A grande diferença se baseia 
principalmente na força e na 
carga de treinamento”, ressal- 
ta Contesini. 

O médico diz que, por mais 
que o amador seja dedicado, 
ele não terá o mesmo desempe- 
nho de um atleta que faz do 
esforço físico a sua profissão. 
Isso não quer dizer que o atle- 
ta amador e o praticante por 
lazer não precisem de cuida- 
dos especiais antes, durante e 
depois dos jogos. 

“As precauções são muito 
parecidas, mas em intensida- 
des diferentes. O cuidado com 
a alimentação e com o sono 
são essenciais para a recupera- 
ção pós-treino e atividades. O 
acompanhamento com médi- 
co especializado em esporte, 
principalmente na parte car- 
diovascular, é essencial para 
avaliação de riscos e possíveis 
doenças silenciosas e, na parte 
osteomuscular, para prevenir 
lesões e aumentar o desempe- 
nho”, explica. 


CONTUSÕES SÃO REFLEXO. A 
trajetória do ex-zagueiro Alex, 
hoje com 39 anos, que foi cam- 
peão da Copa do Brasil pelo 
Santo André e, entre outros ti- 
tulos, conquistou o Paulista, a 
Libertadores e o Mundial de 
2005 jogando pelo São Paulo, 
retrata em grande parte a inter- 
ferência das questões físicas 
em um jogador com o passar 
dos anos, 

Quando iniciou, Alex conta 
que esbanjava vitalidade, com 
18, 19 anos. Conseguia dispu- 
tar jogadas em velocidade, 
muitas vezes com atacantes 
rápidos. “Quando você é novo, 
sente muito pouco mesmo. So- 
bra vitalidade. Eu podia jogar 
de manhã, treinar à tarde e à 
noite que não tinha problema. 
Nem lesões. O jogador jovem 
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se adapta bem ao treino forte. 
O corpo se acostuma”, afirma. 

Nos primeiros anos de car- 
reira, o organismo de Alex aca- 
bava funcionando como um 
instrumento para que ele enca- 
rasse cada um dos desafios. 

“Até 2011, nuncative contu- 
sões musculares mais fortes. 
Se tivesse uma contusão, me 
recuperava em menos de uma 
semana. Já no fim da carreira, 
eram cerca de 20 dias ou mais 
para sarar”, conta. 

Foram as lesões, a partir de 
2011, quando se aproximava 
dos 30 anos e atuava pelo 
Sport, que prejudicarama con- 
tinuidade da carreira. Foram 
seampliando de forma gradati- 


Distância aumenta 

A distância média 
percorrida pelos atletas 
em uma partida passou 
de 9 km nos anos 1970 e 
80 para cerca de 14 km. 


va. E, perto de se aposentar, se 
tornaram frequentes. 

“Parei por causa das lesões 
mesmo. Fôlego eu ainda tinha. 
Estava jogando pelo Cambo- 
riú (SC), em 2018. Mas vinha 
de períodos de seguidas contu- 
sões: sentia o adutor, a coluna, 
o posterior. Joguei apenas 6 de 
18 partidas. Senti que não ti- 
nha como contribuir. Vi que 
era mesmo a hora de parar”, 
lembra o ex-zagueiro, proprie- 
tário de uma mercearia e de 
uma barbearia em Camboriú. 

Alex diz que conseguiu pro- 
longar a carreira até os 35 anos 
em função das precauções que 
aprendeu a tomar. “Antes, eu 
comia de tudo. Com o tempo, 
passei a perceber que, quando 
me alimentava melhor, rendia 
mais. Mas chega um momento 
em que não dá mais. Por maio- 


O CORPO 


Desgaste, 
recuperação e 
condição 
muscular de um 
jogador de 
futebol na casa 
dos30 anos 









O atleta tem de treinar 
menos para não afetar o 
ritmo cardiovascular 
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res que sejam os cuidados com 
o corpo, quando você dá um 
pique curto, já sente algum 
músculo, O corpo fica preso.” 


RISCO PARA O CORAÇÃO. As 
contusões constantes, prejudi- 
cando o ritmo e a quantidade 
dos treinamentos, também po- 
dem afetar o desempenho car- 
diovascular de um atleta. “O 
coração é um músculo e, como 
todo músculo, ele pode ser trei- 
nado para aumentar de tama- 
nho e desempenho. Quanto 
mais treinado for o atleta, me- 
nor será a frequência cardíaca 
detreinamento dele, pois o co- 
ração mais forte pode bater 
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menos por minuto para atingir 
o mesmo desempenho”, obser- 
va o cardiologista Contesini. 

De qualquer maneira, o pre- 
parador físico Modolo lembra 
que, graças à Ciência, a longevi- 
dade de um jogador de futebol 
aumentou muito em relação a 
décadas atrás. Hoje, um atleta 
de 32 anos ainda pode ser con- 
siderado jovem. 

Segundo ortopedista Mar- 
cos J. Cortelazo, membro titu- 
lar da Sociedade Brasileira de 
Cirurgia do Joelho, o que vai 
diferenciar o garoto do joga- 
dor veterano, de 30 e poucos 
anos, não é exatamente o des- 
gaste, mas sim o tempo de re- 


MÚSCULO 
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Perda de massa 
muscular. Após 
os 30 anos, perda 
de1% ao ano 
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cuperação da musculatura 
após o esforço. 

“No primeiro, precisamos 
fisiologicamente de cerca de 
18 horas para a recuperação da 
musculatura para voltar a ter 
um desempenho adequado, e 
no segundo este tempo pode 
demorar entre 36 e até 48h. O 
que na prática faz com que os 
mais jovens tenham uma 
maior resistência, de forma ge- 
ral”, diz Cortelazo. 

“Os processos metabólicos 
vão sofrendo alteração com a 
idade e as fibras musculares vão 
sofrendo um processo de dege- 
neração, que na prática se tra- 
duz em fadiga”, acrescentou. € 
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Se o Real Madrid chegou a 
sua 17.2 final de Liga dos Cam- 
peões, deve isso a Rodrygo, 
que estava no banco do San- 
tiago Bernabéu esperando pa- 
ra entrar contra o Manches- 
ter City. E, quando entrou, 
marcou, aos 45 € 46 minutos 
do segundo tempo, na vitória 
de2za1,suficiente para levar a 
decisão à prorrogação. Ainda 
tocou para Benzema sofrer 
pênalti emarcar ogol da clas- 
sificação: 3 a 1. 

Tem sido uma sina para o 
atacante esperar. Ele deixou 
a Vila antes mesmo de com- 
pletari8anos. O clube madri- 
lenho já havia fracassado na 
tentativa de contratar Ney- 
mar e não perderia de novo a 
chance de colocar a mão no 
novo raio do Santos. Então, 
antes mesmo de Rodrygo 
completar a maioridade, ele 
estava vendido ao time espa- 
nhol, que já havia dado guari- 
ta para tantos outros brasilei- 
ros, como Ronaldo e Kaká. 

Rodrvgo foi comprado por 
45 milhões de euros, o mes- 
mo valor que o Real pagou 
por Vinícius Junior para tirá- 
lo do Flamengo. Aos 21 anos, 
e ainda na condição de reser- 

ra de Carlo Ancelotti, o ata- 

cante assinou ontem a classi- 
ficação do time merengue pa- 
ra a grande final da Liga dos 
Campeões contra o Liver- 
pool, desbancando a equipe 
sensação da Europa, o City, 
comandada por Guardiola. 

Rodrygo talvez tenha sido 
no Bernabéu o raio que o Real 
Madrid tanto procurava. 
Seus gols foram marcados 
em 90 segundos, um de opor- 
tunismo na área e o outro, 
nem tanto em suas caracte- 
rísticas naturais, de cabeça. 

Ele incendiou Madri e deu 
vida ao time. Fazia menos de 
uma semana que o Real havia 
festeja a conquista do Cam- 
peonato Espanhol. Portanto, 
apesar da vantagem dos ingle- 
ses após a vitória em Man- 
chester por 4 a 3, nada pare- 
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— Com dois gols no fim do 
jogo, num intervalo de go 

segundos, brasileiro ajuda a 
pôr Real Madrid na decisão 
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cia impossível aos merengues, 
donos de 13 taças da Liga dos 
Campeões. 

A classificação não era uma 
certeza, mesmo assim o clube 
mandou confeccionar camisas 
com o número 14, uma men- 
ção à taça que será disputada. 

Rodrygo acabou com o City. 
O time de Guardiola marcou 
cinco gols nos dois confrontos 
da semifinal e foi eliminado. 
Muito disso graças a Rodrygo: 
o Real Madrid fez seis gols. 

“Não tem explicação. São 
coisas que só acontecem no 
Madrid. Essa camisa ensina a 
gente a lutar até o fim, a não 
desistir. Depois que a gente to- 
mou1ao,olhei para o escudo e 
falei podemos virar, já vira- 
mos outras vezes”. E foi! Ten- 
tei chamar os companheiros, 
incentivar, disse que já vira- 
mos outras vezes e podería- 
mos fazer igual”, contou Ro- 
drygo à TNT Sports. 

Enquanto incentiva seus 
companheiros, o atacante não 
podia imaginar que seria ele o 
cara a mudar aquela história. 
“Não sei nem o que falar. Foi 
um dos dias mais felizes da mi- 


Rodrygo 
comemora o 
segundo gol 

do Real 
Madrid na 


virada sobre o 


Manchester 
City no 
Santiago 
Bernabéu 
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Por isso o Estadão é multiplataforma. 


nha vida. Poder entrar e mu- 
dar a partida, fazer os dois 
gols... Estou muito feliz. Foi 
outra noite mágica no Berna- 
béu, como sempre é. A torci- 
da sempre ajuda a gente de 
forma inexplicável.” 
Rodrygo ainda contou que 
disse ao seu pai, Erick, que fa- 
ria três gols. Ele sabia que te- 
ria de esperar pelo chamado 
de Ancelotti, que ficaria no 
banco, mas não perdeu a con- 
fiança. Ficou devendo um. 
“Acho que estou trabalhando 
para esses momentos. Estou 
feliz pelo momento que es- 
tou vivendo. Sei que indo 
bem no Real, aumentam as 
chances de ir para a seleção. 
A Copa do Mundo está bem 
perto, sei que posso ajudar. 
Agora é continuar essa se- 
quência, ajudando, para estar 
lá no Catar”, disse o garoto. 
A boa fase pode fazer, sim, 
diferença para Rodrygo na lis- 


Na prorrogação, o 
atacante francês Karim 
Benzema marcou de 
pênalti o gol da vitória 


ta de Tite. A disputa é dura. 
Há bons atacantes pelos la- 
dos de campo. Ele foi convo- 
cado pela primeira vez em ou- 
tubro de 2019, para amisto- 
sos do Brasil contra Argenti- 
na e Coreia do Sul. Tudo na 
sua carreira foi em ritmo ace- 
lerado. Em 2018, uma curiosi- 
dade. O garoto chegou atrasa- 
do à festa do Paulistão para 
receber o troféu de revelação 
porque tinha ido a uma loja 
às pressas comprar um ter- 
no. Tinha 17 anos. Depois de 
ontem, ele passa a ser opção 
de Ancelotti diante do Liver- 
pool, em Paris, no dia 28.6 





FINAL 


Sábado - 28/5 
Liverpool x Real Madrid 
Local: Stade de France, em Saint-Denes 
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Aperto monetário Juros mais altos 


Selic vai a 12,75%; nos EUA, alta é de 0,5 ponto 


— Copom eleva taxa básica de juros em 1 ponto e indica “ajuste de menor magnitude 
em junho; como no Brasil, banco central americano mira inflação ao reajustar taxas 


MAIS INFORMAÇÕES NAS PÁGS B4, ES e B7 





VÁ ALÉM DO CDI, 
INVISTA NO ASA HEDGE 
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32,30% 





Comparação ASA Hedge FIC FIM X CDI 
PL (média 12 meses): R$ 184,348,479 


Fechamento: Abr/22 
echamento: Abr/ Fundada por Alberto Joseph Safra, 


a ASA Investments trabalha com a 
filosofia de investir com segurança 
e é focada em criar valor sustentável. 
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ando-se conta de que a 

segurança de um voo co- 

meça com um rigoroso 

plano de voo, o Banco 
Central entendeu já em feverei- 
ro que deveria adiantar em 44 a 
48 dias o que faria com os juros. 
E é, em princípio, a melhor ma- 
neira de coordenar as expectati- 
vas dos formadores de preços 
por toda a economia, 

O problema é que a econo- 
mia não se tem comportado co- 
mo previsto. Assim, o Banco 
Central vem sendo obrigado a 
rever seus planos. 

A inflação, mais renitente e 
mais espalhada, vem surpreen- 
dendo não só o mercado, mas 
também os guardiões da moe- 
da. Desta vez, o Banco Central 
foi mais enfático ao apontar co- 
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mo causa da inflação a desor- 
dem fiscal. Mas também avi- 
sou que a alta das commodities 
pode ficar para trás. 

A disparada surpreendente 
dos preços foi o fator que impe- 
diu o fim do ciclo de alta dos 
juros, uma das mais importan- 
tes caçapas cantadas pelo regu- 
lador na reunião de março. 
Nesta quarta-feira, os juros 
básicos (Selic) foram aumenta- 
dos em mais 1 ponto porcen- 
tual, para 12,75% ao ano. 

Assim, o Copom cumpriu 
sua promessa de aumentar a Se- 
lic em 1 ponto, mas teve de re- 
ver os passos seguintes, para 
novos aumentos da Selic, em- 
bora de “menor magnitude”, 
sem, no entanto, antecipar 
nem o tamanho da magnitude 
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nem o fim do ciclo de aperto. 
Fica tudo sujeito ao comporta- 
mento das intempéries. 


(s Mais um aperto nos juros 


O mais importante banco 
central do mundo, o Federal Re- 
serve (Fed, dos Estados Unidos) 
também teve de sair do seu ra- 
me-rame. Nesta quarta-feira, re- 
compós seus juros básicos (Fed 
funds) em mais 0,5 ponto por- 
centual ao ano, dosagem que 
não aplicava de uma vez desde o 
ano 2000. E seu presidente, Je- 
rome Powell, avisou que o Fed 

ia a retirar devagar os tri- 
lhões de dólares injetados na 
economia para ajudar a enfren- 
taracrise. O tom geral da mensa- 
gem é de que é mais pelo pouso 
suave do que pelo regime de pan- 
cadas. É provável que outros 
grandes bancos centrais traba- 
lhem emritmo equivalente, por- 
que a inflação está generalizada 


e propaga-se a percepção de que 


aumentam os riscos na econo- 
mia mundial, especialmente as 
incertezas produzidas pela guer- 
rada Ucrânia e pela provável sus- 
pensão da compra de petróleo 
da Rússia pela União Europeia. 

Uma das razões pelas quais 
as cotações do dólar em rela- 
ção ao real caíram dos R$ 5,75, 
onde já estiveram no fim de de- 
zembro, para abaixo dos R$ 
$,00, alcançados no final de 
abril, foi a de que o Banco Cen- 
tral do Brasil iniciou antes do 
que os demais o ataque à infla- 
ção de custos que começou 
com a pandemia e que se acen- 
tuou com a guerra na Ucrânia. 
Masa trajetória do câmbio tam- 
bém continua incerta. 6 





COMENTARISTA DE ECONOMIA 


Legislativo Conta de energia 


Câmara quer adiar reajuste da luz 
de Estados para não afetar eleição 


Proposta é deixar 
aumento para 2023; 
distribuidoras falam 
em quebra de contrato 
e risco de danos 

ao setor elétrico 


ADRIANA FERNANDES 
GUILHERME PIMENTA 
BRASÍLIA 


Comapoio do presidente da Cá- 
mara, Arthur Lira (Progressis- 
tas-AL), os deputados querem 
suspender os aumentos das tari- 
fas de energia de distribuidoras 
estaduais aprovados este ano 
pela Agência Nacional de Ener- 
gia Elétrica (Aneel). O setor 
imediatamente reagiu. O presi- 
dente da Associação Brasileira 
de Distribuidores de Energia 
Elétrica (Abradee), Marcos Au- 
rélio Madureira, afirmou que a 
medida é quebra de contratos e 
pode causar “danos importan- 
tes para o setor elétrico”. Ele 
não descartou uma eventual ju- 
dicialização caso o decreto 
avance no Congresso, 

A votação, com ampla maio- 
ria (411 votos a favor), de reque- 
rimento de urgência para vota- 
ção de decreto legislativo assus- 
tou as empresas do setor por- 
que, se aprovado, o projeto po- 
de ter efeito geral e suspender 
reajustes em outros Estados, 
passando por cima da decisão 
do órgão regulador. 

Em ano de eleições, o reajus- 
te das tarifas de energia tira vo- 
tos dos candidatos e se soma à 
alta dos preços dos combusti- 
veis que segue incomodando os 


parlamentares. Uma bateria de 
requerimentos foi aprovada 
convocandoa Aneel a dar expli- 
cações em audiência pública na 
Comissão de Minas e Energia 
da Câmara. A articulação visa a 
pressionar as empresas e a 
Aneel, criticada por não dar 
transparência à decisão. 

A fatura do reajuste pode aca- 
bar sendo repassada para 2023, 
após as eleições deste ano. 
Com a urgência do projeto, os 
parlamentares pressionam pa- 
ra abrir espaço às negociações 
que possam reduzir o tamanho 
do reajuste em 2022 ou mesmo 
alongá-lo, transferido parte de- 
le para o ano que vem. Bolsona- 
ro já prometeu uma queda de 
20% nas tarifas de energia. 

A proposta susta os efeitos de 
resolução da Aneel, de 19 de 
abril, que autorizou reajuste de 
23,99% nas tarifas de energia de 
consumidores residenciais no 
Ceará. O impacto médio para 
todos os tipos de consumido- 
res é de 24,85% no Estado. A re- 
solução também abarca reajus- 
te na Bahia (Coelba), em média 
de 21,13%, e no Rio Grande do 
Norte (Cosern), de 20,26%. 

Com aprovação da urgência 
na noite de terça-feira, o proje- 
to poderá ser votado logo pelo 
plenário. Lira já antecipou que 
a medida pode “anular atos em 
geral”. Ele discutiu o projeto 
com o ministro da Casa Civil, 
Ciro Nogueira, ontem. A estra- 
tégia é alterar o texto no plená- 
rio para que a medida barre to- 
dosos reajustes autorizados pe- 
la Aneel nos Estados. O projeto 
é de autoria do deputado Do- 
mingos Neto (PSD-CE). 


CONTA DE LUZ NAS ALTURAS 


Reajustes para consumidores residenciais 


aprovados pela Aneel 
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“Estamos sendo massacra- 
dos pelos reajustes dos combus- 
tíveis e agora fomos premiados 
com esse reajuste de energia 
que foi de uma forma abrupta e 
aviltante”, disse Danilo Fortes 
(PSD-CE), presidente da Fren- 
te Parlamentar de Energias Re- 
nováveis. Ele apresentou dois re- 
querimentos para ouvir a Aneel. 


“Intervir nas regras do 
setor é como quebrar 
um termômetro que 
está apontando a febre. 
Não resolve.” 

Paulo Pedrosa 

Presidente da Abrace 
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“O que justifica um reajuste 
anual de 24,85% na média para 
um Estado pobre como o Cea- 
rá, que tem excedente de ener- 
gia limpa e barata?”, questio- 
nou. Para ele, falta transparên- 
cia nas decisões da Aneel. For- 
tes citou o caso no Ceará da in- 
clusão na tarifa de uma conta 
de uma usina de energia térmi- 
ca que já teria sido amortizada e 
que a Petrobras nem forneceu 
gás no ano passado. “Os contra- 
tos podem ser revistos. Está pre- 
visto no direito do consumidor 
rever o contrato, quando ele é 
leonino e tem usura”, acrescen- 
tou, destacando que os Estados 
também são sócios das tarifas 
altas porque aumentam a arre- 
cadação do ICMS. 


REAÇÕES. Marcos Madureira, 
da Abradee, classificou a medi- 
da como um “movimento ines- 
perado”. Segundo ele, os reajus- 
tes deste ano correspondem, 
principalmente, ao que ficou re- 
presado pelas distribuidoras 
em 2020 € 2021, por conta da 
pandemia. Ele também disse 
que há um dano relevante, além 
do financeiro, caso o projeto 
avance: a credibilidade dos con- 
tratos e todo o papel das agên- 
cias reguladoras brasileiras. 

A Associação Nacional dos 
Consumidores de Energia (A- 
nace) também reagiu à pres- 
são da Câmara. Em nota, consi- 
derou que o projeto em trami- 
tação é uma “afronta ao proces- 
so regulatório do setor elétri- 
co”, A associação considera 
que os consumidores são os 
principais interessados em re- 
duzir os custos de energia. 
“Mas isso não pode ser feito 
por meio de uma canetada, 
muito menos com a intromis- 
são do Congresso no trabalho 
de uma agência reguladora, co- 
mo é a Aneel”, criticou. 

A Anace acusou parlamenta- 
res que, segundo eles, recla- 
mam daalta da conta de luz e,ao 
mesmo tempo, “inserem jabu- 
tis” em projetos de lei do setor. 

Para Paulo Pedrosa, presiden- 
te da Associação dos Grandes 
Consumidores de Energia e 
Consumidores Livres (Abrace) 
e ex-secretário executivo do Mi- 
nistério de Minas e Energia no 
governo Temer, a medida, caso 
aprovada, seria mais um “jabu- 
ti”incluído no setor elétrico pe- 
lo Congresso. “Intervir nas re- 
gras do setor é como quebrar 
um termômetro que está apon- 
tando a febre. Não resolve o pro- 
blema”, criticou. 

Procurada, a Aneel informou 
que está disponível para pres- 
tartodos os esclarecimentos ne- 
cessários sobre o processo de 
cálculo do reajuste tarifário cita- 
do. O Ministério de Minas e 
Energia não se manifestou. € 
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o escurinho do cinema, 

parte do empresariado 
nacional, que não é ape- 

nas do grupo bolsona- 
rista-raiz, já está “comprada” 
nas eleições deste ano na apos- 
ta do governo de que a econo- 
mia está melhor, emprego vol- 
tando, o crédito em alta e as 
despesas públicas controladas. 
Renovam a crença de que 
mudanças estruturais virão 
num eventual segundo manda- 
todo presidente Jair Bolsonaro. 
O apoio à reeleição é ainda 
envergonhado. Tem se mani- 
festado, porém, de forma ex- 
plícita e implícita nas rodadas 
de reuniões fechadas de lide- 
ranças empresariais, segundo 


relatos coletados pela coluna. 

Não vem só do agronegócio 
(reduto mais tradicional do 
bolsonarismo), mas também 
de grupos empresariais dos se- 
tores de serviços e da indústria 
beneficiados pelo poder da ca- 
neta frenética do presidente 
neste ano de eleições. 

O setor dos pequenos negó- 
cios também está cada vez 
mais próximo com a rodada 
de linhas de crédito da pande- 
mia, renovadas agora com inje- 
ção de crédito que pode che- 
gar a R$ go bilhões. 

E, portanto, um apoio mais 
amplo que não vem apenas do 
empresariado tradicionalmen- 
te anti-Lula, que nunca votou e 


Adriana Fernandes adriana.fernandesDestadao.com 
No escurinho do cinema 


nunca votará no petista. 

Essa aproximação diz me- 
nos sobre o que os empresá- 
rios não estão ouvindo de Lula 
(e gostariam), e mais em rela- 


6) apoio à reeleição 
tem se manifestado 


em reuniões 


de lideranças 
empresariais 


ção ao que eles estão ouvindo 
dos gabinetes de Brasília. 
Para esses grupos, os ata- 
ques mais recentes do presi- 
dente ao STF, ao processo elei- 
toral democrático, são classifi- 
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cados como excessos de Bolso- 
naro, sempre com a ressalva 
de que as instituições conti- 
nuam funcionando. Passam pa- 
no. Não há preocupação com o 
desgaste das instituições e 
nem com a captura do Orça- 
mento para a compra devotos. 
Não se importam com os retro- 
cessos no combate ao desmata- 
mento, educação, cultura. 

Mesmo com inflação alta, es- 
ses empresários olham para os da- 
dos econômicos e citam gráficos 
preparados pelo Ministério da 
Economia que mostram queo go- 
verno deixará o menor gasto com 
pessoale encargos dasúltimas dé- 
cadas e vai terminar o mandato 
com redução de despesas. 


SEG. Luiz Cartas Trabuco Cappi (quinzenalmente) e TER. Ana Carta Abrão. Pedro Fernando Nory e Dem Getschko (quinzenalmente) e QUA. Fátro Alves e QUI, Adriana Fernandes e SEX, Elena Landau e Laura Karpuska (revezam quinzenalmente) 
nzenalmente) Paulo Leme (1º domingo do mês), Roberto Rodrigues (2º domingo do mês) Albert Fishlww (3º domingo do mês) e Gustavo Franco (último domingo do mês) 


Fernandes e DOM, José Roberto Mendonça de Barros (quinzenaimente) « Affonso Celso Pastore (qui 






Embora sustentado por mui- 
tas medidas extraordinárias, 
temporárias e também pelo efei- 
to da inflação na arrecadação, 
esse ponto de vista foi abraçado 
por esses empresários sem le- 
var em conta que esse quadro 
pode ser facilmente alterado de- 
pois, principalmente com a he- 
rança da fatura das medidas elei- 
toreiras para além de 2023. An- 
tes que sintam falta, um esclare- 
cimento: aqui o objetivo não é 
falar da oposição, mas sim da 
sedução que os números sob 
Bolsonaro começam a gerar so- 
bre esses empresários. € 





REPÓRTER ESPECIAL DE 
ECONOMIA EM BRASÍLIA 


e Pedro Dora e SAB. Adriana 


Assistência social Novo Bolsa Família 


Senado aprova MP que garante Auxílio de R$ 400 


O Senado aprovou ontem a me- 


dida provisória que garante o 
pagamento mínimo de R$ 400 
mensais para beneficiários do 
Auxílio Brasil, programa que 


substituiu o Bolsa Família no 
governo do presidente Jair Bol- 
sonaro. O texto foi aprovado 
de forma simbólica e será envia- 


do para sanção presidencial. 
Inicialmente, a medida ga- 
rantia a transferência de R$ 
400 somente até dezembro 
deste ano. Após uma investi- 
da da oposição para aumentar 
o benefício em R$ 600 na Cà- 
mara e colocar em risco o be- 
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inovação, 
e mobilidaa 


nefício pago atualmente, o go- 
verno concordou em colocar 
o pagamento de R$ 400 de for- 
ma permanente. No Senado, 
o relator da MP, senador Ro- 
berto Rocha (PTB-MA), rejei- 
tou as emendas para aumen- 
tar O valor. € DANIEL WETERMAN 
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Aperto monetário Juros mais altos 


Selic vai a 12,/5% 
e BC indica novo 
aumento na 
reunião de junho 


Cenário adverso para 
inflação faz Copom 
adiar fim do atual 
ciclo de alta, o que 
aumenta risco de 
impacto na economia 


THAÍS BARCELLOS 
EDUARDO RODRIGUES 
BRASÍLIA 
O Comitê de Política Monetária 
(Copom) do Banco Central cum- 
priu ontem a promessa de elevar 
a taxa Selic em 1 ponto porcen- 
tual, de 11,75% para 12,75% ao 
ano, e sacramentou o mais longo 
ciclo de aperto monetário inin- 
terrupto da história do comitê - 
após 10 aumentos seguidos. O 
Copom, porém, abriu mão de fi- 
nalizar o ciclo neste mês, diante 
de uma inflação que não para de 
surpreender e de notícias preocu- 
pantes no cenário internacional, 
A decisão foi tomada horas 
depois de o Federal Reserve 
(Fed,o banco central dos Esta- 
dos Unidos), também preocu- 
pado com as pressões sobre os 
preços, elevar a taxa básica de 
juros para o intervalo entre 





0,75% e 1% - uma alta de 0,5 
ponto porcentual. O Fed não 
fazia uma elevação dessa mag- 
nitude desde maio de 2000 
(mais informações na pág. B7). 
Tanto nos EUA quanto no 
Brasil, um aumento dos juros en- 
carece o crédito e o custo da dívi- 
da pública, elevando o risco de 
uma desaceleração maior da eco- 
nomia. Com financiamento 
mais caro, empresas podem se- 
gurar investimentos, com im- 
pactono empregoena renda. Ju- 
ros mais altos nos EUA tendem 
ainda a aumentar o ingresso de 
recursos na maior economia do 
mundo e, consequentemente, 
valorizar o dólar frente a outras 
moedas — afetando economias 
emergentes como a brasileira. 
No Brasil, o Copom sinalizou 
que pode fazer um novo movi- 
mento de alta -em menor escala 
- na próxima reunião, em junho. 
O mercado financeiro aposta em 
umaumento de 0,5 ponto. Citan- 
do mais de uma vez a conjuntura 
econômica incerta, o BC prefe- 
riu, desta vez, não cravar sua atua- 
ção para um período maior de 
tempo, como fez nas comunica- 
ções do Copom de março. 
“Para a próxima reunião, o 





ESCALADA 


BC eleva a taxa básica de juros pela décima vez seguida 


Meta Selic 
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comitê antevê como provável 
uma extensão do ciclo com um 
ajuste de menor magnitude. O 
comitê nota que a elevada in- 
certeza da atual conjuntura, 
além do estágio avançado do 
ciclo de ajuste e seus impactos 
ainda por serem observados, 
demandam cautela adicional 
em sua atuação”, disse o BC, 
no comunicado da decisão. 


PROJEÇÕES. Amençãoao cená- 
rio incerto também esteve pre- 
sente quando o BC apresentou 
suas novas projeções de infla- 
ção, destacando que a incerte- 
za em torno de suas premissas 
e estimativas “atualmente é 
maior do que o usual”. 

Desta vez, o colegiado consi- 
derou no cenário de referência 
o barril de petróleo terminan- 
do o ano em US$ 100. No últi- 
mo Copom, em março, o BG 
tinha usado essa premissa do 
petróleo no cenário alternati- 
vo, mas, desta vez, passou a 
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usá-la como único cenário. 

O BC prevê agora um IPCA 
(índice oficial de inflação) de 
7,3% para 2022, acima do teto 
da meta (de 5%), e de 3,4% para 
2023, superando o centro da 
meta no ano (de 3,25%). As esti- 
mativas, contudo, estão muito 
abaixo do que o mercado proje- 


Consequências 

A alta dos juros encarece 
o crédito e eleva o risco 
de uma desaceleração 
maior da economia 


ta-7,9%€ 4,1%, respectivamen- 
te, conforme o Boletim Focus. 

Emrelação aos riscos do cená- 
rio de inflação, o BC continuou 
a prever fatores em ambas as di- 
reções, mas deixou de citar que 
via uma “assimetria altista”, ou 
seja, maior probabilidade de in- 
flação mais alta. Porém, pregou 
cautela na avaliação com “a con- 





juntura particularmente incerta 
e volátil” que “requer serenida- 
de na avaliação dos riscos”. 


RISCO FISCAL. O colegiado tam- 
bém passou a incluir de manei- 
ra mais direta entre os riscos a 
“incerteza sobre o futuro do ar- 
cabouço fiscal do País”, embo- 
ra tenha repetido que essa in- 
certeza já estaria parcialmente 
incorporada nas expectativas 
de inflação e nos preços de ati- 
vos. A advertência vem num 
momento em que o presidente 
Jair Bolsonaro, que vai tentar a 
reeleição, indica a aprovação 
de novas despesas que podem 
pesar nos gastos do próximo go- 
verno. Além disso, existe no 
Congresso movimento para fle- 
xibilizar o teto de gastos, meca- 
nismo que atrela as despesas 
públicas à variação da inflação. 
Em pesquisa do Projeções 
Broadcast realizada antes do Co- 
pom, das 51 casas participantes, 
apenas 12 projetaram 12,75% co- 
mo patamar do juro básico no 
fim do ciclo de alta. As outras 39 
esperavam continuidade do 
aperto monetário depois do en- 
contro desta semana. Uma pre- 
viu a Selic em 13%, 26 falaram 
em 13,25% e outras 12 aposta- 
ram em 13,50% ou mais. 
Ex-secretário de Acompa- 
nhamento Econômico do Mi- 
nistério da Fazenda, o profes- 
sor da FGV-SP Márcio Holland 
vaialém e já enxerga a Selic che- 
gando a 14% ao ano, exigindo 
novos apertos do Copom nas 
duas próximas reuniões. “Mi- 
nhaaposta é deumaalta de 0,75 
ponto em julho e, dada a pres- 
são inflacionária, para realmen- 
te conseguir jogar a inflação pa- 
ra dentro das bandas da meta 
do próximo ano, vão precisar 
de outro 0,5 ponto”, disse. € co- 
LABOROU FRANCISCO CARLOS DE ASSIS 





E factível que a inflação só volte para a meta em 2024 


ENTREVISTA 


Aldo Mendes 
Ex-diretor do Banco Central 


a» economista Aldo 
[ O | Mendes, ex-diretor 
“4 do Banco Central 
(BC), vê um cenário complica- 
do para a inflação brasileira 
neste ano, que, na sua avalia- 
ção, poderá beirar 10%. Fato- 
res externos incontroláveis, a 
reativação de mecanismos de 
indexação e as expectativas do- 
mésticas deterioradas por con- 
ta do quadro eleitoral e da pró- 
pria atividade são fatores que 
devem continuar pressionan- 
do os preços. Mesmo com o 
forte aperto na taxa básica de 
juros, a Selic, que deve chegar 
a 14% ao final do ciclo de alta, 


Mendes acredita que será facti- 
vel trazer a inflação para a me- 
ta (3%) apenas em 2024. À se- 
guir os principais trechos da 
entrevista. 


Como o senhor vê a infla- 
ção brasileira hoje? 

Não se trata de um processo 
simples, mas intrincado. Tem 
um componente importado, 
por conta da guerra (entre Rús- 
sia e Ucrânia) e da desarticula- 
ção da oferta em virtude da 
pandemia. Há um componen- 
te inercial de indexação ou da 
memória inflacionária, muito 
característico do Brasil, E um 
componente de expectativas 
internas por um conjunto de 
fatores, seja de política ou de 
expectativa econômica, que 
faz com que alguns agentes co- 
mecem a fazer remarcações 
preventivas (de preço). 


Por quê? 
Hoje temos um único instru- 
mento que está sendo utiliza- 





BETO NOCITI/BANCO CENTRAL DO BRASIL 


Mendes: “Ciclo de altas pode 
terminar com a Selic em 14%' 


do para lidar com esse qua- 
dro, que é o aumento de ju- 
ros, que é a política monetá- 
ria executada pelo Banco Cen- 
tral. Ele está sozinho nessa 
cruzada. O governo está mui- 
to envolvido na campanha 
eleitoral, e o Orçamento está 
sendo usado. O pior é que há 
uma falsa ilusão monetária pe- 
lo lado da receita do governo, 
onde a inflação está fazendo 
com que se arrecade mais. 


Como assim? 

Os preços aumentam, e muitos 
impostos são baseados em preços 
das mercadorias. Isso, no curto 
prazo, aumentaa arrecadação. Es- 
sa ilusão monetária pelo lado da 
receita virou quase uma licença 
para gastar, e está se gastando 
com uma cabeça eleitoreira. 


Qual é a sua expectativa de 
inflação para este ano? 

Acima de 8%, perigando chegar 
a 10%, Corremos esse risco por- 
que temos um componente es- 
trangeiro (na inflação) que não 
controlamos, um componente 
fiscal que está solto e flutuando 
emtorno da uma questão eleito- 
ral, Também tem o componen- 
te da realimentação dos preços. 


Até onde o BC deve subir os 
juros para conter a inflação? 
Olhando os núcleos, (da infla- 
ção) vemos que a alta de pre- 
ços é razoavelmente generali- 
zada. Corremos o risco de ter- 
minar esse ciclo de alta de ju- 


ros com a Selic perto de 14%. 


Quando a inflação voltará 
para a meta? 

Esse é o segundo grande desa- 
fio do BC: tentar trazer as ex- 
pectativas de volta para a me- 
ta. Em 2022, a gente está forae, 
em 2023, estamos correndo 
um sério risco. 


É factível voltar para a me- 
ta em 2023? 

Acho mais factível trazer a infla- 
ção para a meta em 2024, mas é 
preciso começar esse trabalho 
em 2023. O trabalho tem de ser 
muito forte no sentido de recoor- 
denar as expectativas. Isso vai de- 
pender muito do tom do novo 
governo que teremos a partir do 
ano que vem. Seja lá quem for 
eleito, ele tem de dar, logo no co- 
meço, uma mensagem muito cla- 
ra que pretende readequar a 
questão das finanças públicas, re- 
tomar o controle sobre o orça- 
mento, que hoje, em grande par- 
te, está na mão do Legislativo. € 
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Aperto monetário Foco nas aplicações 


Como ficam os investimentos com nova taxa 


Com alta de 1 ponto 
da Selic, aporte em 
renda fixa pós-fixada 
e algumas ações na 
Bolsa são boas opções 
para o investidor 


JESSICA BRASIL SKROCH 


A decisão do Comité de Política 
Monetária (Copom) do Banco 
Central de elevar a Selic em 1 
ponto porcentual, para 12,75% 
ao ano, reforçou a atratividade 
dos investimentos pós-fixados, 
na renda fixa, e em determina- 
dos setores na Bolsa, como as 
empresas exportadoras, 

O cenário de incertezas, 
com a guerra na Ucrânia, o en- 
durecimento de medidas con- 
tra a covid na China e a alta de 
juros nos EUA dão destaque 
aos investimentos de renda fi- 
xa, especialmente para aque- 
les investidores que preferem 
ter menor oscilação do patri- 
mônio, “Os títulos pós-fixa- 
dos são os mais seguros nesse 
momento, porque se benefi- 
ciam diretamente com a alta 
da Selic”, diz Vinícius Roma- 
no, especialista em renda fixa 
na Suno Research. 

Outra vantagem é que o in- 
vestidor, se precisar, poderá 
resgatar o dinheiro mais facil- 
mente, destaca Romano. O Te- 
souro Selic, Tesouro IPCA+ e 
os CDBs pós-fixados (como 
CDBs 100% ou mais do CDI) 
são exemplos de investimen- 
tos desse tipo. 


Aposta 

Papéis de empresas 
exportadoras ligadas ao 
mercado de commodities 
são boas opções 


Os títulos indexados à infla- 
ção são uma segunda boa esco- 
lha, na opinião de Romano, por- 
que trazem a proteção do IP- 
CA. “As opções com juro real 
acima de 5% trazem um bom 
carrego para a carteira, além de 
proteger contra a inflação, se 
for mantido até o vencimen- 
to.” Alguns títulos de médio 
prazo conseguem um bom re- 
torno, mas é preciso ter cautela 
com títulos mais longos nesse 
momento, diz o especialista. 

Na renda fixa, os prefixados 


ENBraESP 


ESTUDOS 
ESPECIAIS 


www.embraesp.com.br 


TELEFONE 
(11)3665-1590 


(11)99913-5823 
(11)99524-5823 











AUMENTO DA TAXA BÁSICA DE JUROS 


Qual será o retorno de R$ 1 mil* com a Selic a 12,75% 


RENTABILIDADE TAXA DE 


BRUTA 
LCA 97% 12,37% 
LCI 97% 12,37% 
CDE 118% 14,79% 
TESOURO SELIC +OUINAA 12,75% 
FUNDO OI" 12,75% 
POUPANÇA 8.70% 
FUNDO DI*** 12,75% 
FUNDO Dir” 12,75% 


“VALOR APÓS 1 ANO, DESCONTADA à INFLAÇÃO DE 7,89% PROJETADA PELO BANCO CENTRAL NO BOLETIM FOCUS 


IR% f 
ADM. EMREMIS LÍQUIDA 
EM REAIS 

0 123,68 

0 123,68 

29,58 118,32 

0,25% 24,94 99,75 

0,50% 24,37 97,49 

0 87,00 

1% 23.25 92.98 

2% 20,99 83.96 


“COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE 0,5% AO ANO: *"" TAXA DE 1% AO ANO; *""" TAXA DE 2% AQ ANO 


são os que oferecem maior ris- 
co ao investidor, uma vez que 
não é possível prever exata- 
mente o ritmo futuro de alta 
da inflação. Neste sentido, 
eles podem perder a corrida 
contra os preços, e terminar 
com rendimento menor em 
comparação a outras opções. 
Porém, Romano destaca que 
há títulos de curto prazo que 
estão com taxas atrativas, ren- 





Lá 


dendo em torno de 12%ao ano. 
O fundo DI com taxa de 2% ao 
ano é o investimento de renda 
fixa que não deve ter ganhos que 
batama inflação, nos cálculos de 
Fábio Gallo, professor de Finan- 
ças da Fundação Getúlio Vargas 
(FGV-SP). Ele considerou um 
aporte de R$ 1 mil a ser sacado 
daqui a um ano. A poupança, por 
sua vez, é o segundo pior investi- 
mento entre os analisados. 
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RENTABILIDADE VALOR REAL 


I[DESCONTADA A INFLAÇÃO - EM REAIS) 


35,02 
35,02 
30,08 
12,98 
10,90 
1,24 
6,74 
-1,56 





FONTE: FABIO GALLO [INFOGRÁFICO ESTADÃO 


RENDA VARIÁVEL. Embora a al- 
tadataxa básica de juros favoreça 
o investimento em renda fixa, o 
investidor pode encontrar opor- 
tunidades na Bolsa, uma vez que 
algumas ações se desvalorizaram 
recentemente, por causa da ex- 
pectativa de alta de juros. “A alta 
de juros prejudica no curto prazo 
(os investimentos em renda variá- 
vel, como as ações na Bolsa), mas 
no longo prazo se espera que o 








Brasil saia mais amadurecido da 
crise. Esperamos que a Bolsa seja 
o principal provedor de perfor- 
mance nos próximos dois anos”, 
diz Pedro Tiezzi, analista de in- 
vestimentos da SVN. 

A alocação de investimentos 
na Bolsa não deve mirar unica- 
mente a volatilidade no curto 
prazo. “Temos um ambiente fa- 
vorável, ainda que volátil, para 
fundos de Bolsa, fundos de 
crédito pós-fixados e fundos 
multimercados”, afirma Tiezzi. 

Segundo especialistas, o se- 
tor com maior atratividade 
reúne as empresas exportado- 
ras ligadas ao mercado de 
commodities, apontam Rodri- 
go Natali, sócio e estrategis- 
ta-chefe da casa de análise 
Inv, e Igor Martins, sócio da 
One Investimentos. 

Quando os juros brasileiros 
estiverem próximos do ponto 
de inflexão, ou seja, no fim do 
ciclo de aperto monetário do 
BC, os setores do varejo e cons- 
trutoras tendem a começar a 
se recuperar e viram “os queri- 
dinhos do mercado”, diz Flá- 
vio Aragão, sócio da gestora de 
patrimônio os1 Capital. é 
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AVISO DE LICITAÇÃ 


Processo SAA-PRC-20220 
Concorrência IB nº 01/2022 

Encontra-se aberta na Secretana de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. por 
mtermédio do Instituto Biológico — IB, da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios - APTA, 
icitação na modalidade CONCORRÊNCIA, do tipo MENOR PREÇO, para à execução das obras de 
restaura do sácoio das tachadas do prédio prncigal do Instituto Biológico, localizado na Av, Conselhero 
Rodrigues Alves, 1252 - Vila Mariana - São Paulo. 

A Sessão Pública será realizada no dia D6/05/2022 às 9:00 horas, na sede do Instauto Biológico — IB, sito 
à Avenida Conselheiro Rodrigues Alves. 1252, Vila Mariana - CEP 04014-500 - São Paulo —- SP. O Edital 
poderá ser consultado no endereço eletrônico https: haw imprensacácia! com.br, podendo também sar 
soliotado através do e-mail: ricardo, moreti&Psp.gov.br, ou ainda, pessoalmente, no endereço acima, 
das 8:00 às 17:00 horas, mediante apresentação de midia para gravação do arquivo eletrônico, 


PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
Edinal nº 11W2022 - Processo nº 33,562/2021 - Modalidade; Pregão Eletrônico nº 038/2022 - do tipo 
MENOR PREÇO POR LOTE - AMPLA PARTICIPAÇÃO - Objeto: AQUISIÇÃO DE DUAS 
(02) RETROESCAVADEIRAS ZERO HORA, NOVA DE FÁBRICA, DIESEL, 4 CILINDROS, 
POTÊNCIA BRUTA MÁXIMA DE 83 HP OU MAIOR. TRAÇÃO 4X4 E DEMAIS 
CARACTERÍSTICAS ESTABELECIDAS NOS ANEXOS HE E VIE DO EDITAL Nº 110/2022 
- Interessado: Secretarias Municipal de Obras. Data do Recebimento das propostas: até às 09h do 
dia 1905/2022. Abertura da Sessão: dia 1905/2022 às 09h. Informações c edital na Socresaria dg 
sito na Praça das Concgeiras, 1:59, Vila Noemy = 2º mudar, sala 

4-€ 7? SO - mo horário das DS às EI e das 14h às 17h e fones (14) 3235-1062 
ou (14) ITR 1077 ou através e download gratusto mo site vos bauru spogoy hr, ou através do site 
muve be sp quo br - Oferta de Compra EZOMUSO L0OZNZ20CWOWLRT, onde se realizará q sessão de 
pregão eletrônico, com os licitantes devidamente credenciados. 

Bsuru, 04/05/2022 - Talita Cristina Pereira Vicente - Diretora da Divisão de Licitações. 


PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
Edital nº 084/2022 - Processo nº 44,472/2021 - Modalidade: Pregão Eletrônico nº 248/2021 - 
tipo MENOR PREÇO POR LOTE - AMPLA PARTICIPAÇÃO - Objeto: AQUISIÇÃO DE 
61 (UM) CAMINHO O NOVO DE FÁBRICA (SEM USO) EQUIPADO COM GUINDASTE 
HIDRÁULICO ARTICULADO E COM 2 (DOIS) CESTOS AÉREOS E ESPECIFICAÇÕES 
ESTABELECIDAS NO ANEXO IH E NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO VIH) DO 
EDITAL Nº 084/2022- Interessado: Secretaria Mumcipal de Obras. Data do Recebimento das 
propostas: até às 09h do dia 2305/2022. Abertura da Sessão: dia icietadeveras às 09h. neve 
e edital na 
, Do horário de Osh às 12h e rp 
14h às EL e fones (14) 3238-T063 ou (14) 3 $-1077 ou através de download gratusto no sete 
UY ou através do site dd amb - Oferta de Compra 
, onde se realizará a sessão de pregão eletrônico, com os licitantes 
devidamente credencsados. 
Bauru, (4/05/2022 - Talita Cristina Pereira Vicente - Diretora da Divisão de Lecitações. 


Processo Digral nº: 0003345-54.2022.8.26.0405 Classe: Assunto: Cumprimento de sentença - 
Cartão de Crédito, Exequeme: Banco Bradesco Carlões SA e ouro. Executado: Welington 
Rodrigues da Silva EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0003345- 
54 20228 26.0405 A MM, Juíza de Direito da 7º Vara Civel, do Faro de Osasco, Estado de São 
Paulo, Dra, MARIANA HORTA GREENHALGH, na forma da Lei, etc FAZ SABER a WELLINGTON 
RODRIGUES DA SILVA, CPF 707.390,834-30, que por este Juizo, tramia de uma ação de 
Cumprimento de sentença, movida por Banco Bradesco S/A e Moya e Matta Soc .Advs. Ltda 
Encontrando-se o devedor em lugar incerio e não sabido, nos termos do artigo 513, 42º, IV do 
CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 
que fuirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 108.756,05 (mar'22). 
devidamente musiizada, sob pera de mula de 10% sobre o valor do débito e honorários 
advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda. que 
nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, ranscorndo o periodo acima indicado sem o 
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias leis para que o executado, 
independentemento de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios eutos, sua 
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei, NADA MAIS 
Dado e passado nesta cidade de Osasco, aos 24 de março de 2022, 





Companhia de Engenharia 
de Tráfego - CET 


CNPJ 47.902.648/0001-17 - NIRE 35300045076 


| 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 


Ficam convocados os Srs. Acorestas da Companhia de Engenharia de Tráfego - CET a se reunirem 
em Assembleia Geral Extraordinária, no dia 23 de maio de 2022, às 11h00 (onze horas), na sede socal, 
na Rua Barão de lapelininga, 18, nesta Capital do Estado de São Paulo, a fm de deliberarem sobre à 
seguinte Ordem do Dia: 
1. Defberação sobre o Programa de Participação nos Resultados - PPR da CET para o exercício de 
2022. 2. Delberação sobre a Remuneração dos Administradores, Membros do Conselho Fiscal e do 
Comitê de Auditoria Estatutário, e 3. Otros assuntos. 
São Paulo, 02 de maio de 2022 
Jair de Souza Dias - Diretor Presidente 
Hemilton Tsuneyoshi Inouye - Diretor de Operações 
Roberto Lucca Molin - Diretor Administrativo e Financeiro 
Marcelo Moraes isiama - Diretor de Representação 


EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES 
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO 
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO 
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 121/2022 - CSL/EMSERH 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.282/2022 - EMSERH 
OBJETO; Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de saúde para atender 
a demanda do hospital de Pedreiras. 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE. 
DATA DA ABERTURA: ANTERIORMENTE MARCADA PARA 2305/2022. ÀS 9H (HORÁRIO DE 
BRASÍLIA), FICA ADIADA PARA 31/05/2022, ÀS 9H (HORÁRIO DE BRASÍLIA). 
Local de Realização: Sistema Lichações-e (www lictacoes-e com.br) 
MOTIVO DO ADIAMENTO: AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. 
Edital e demais informações estão disponíveis em www .emserh.ma.gov.br e wwalicilacoes-e com.br. 
informações adicionais serão prestadas na CSLUEMSERH, localizads na Av. Borborema, Qd-16, nº 25, 
Bairro do Calhau, São LuísiMA, no horário de Bh às 12h e das 14h às 18h, de segunda a sexta, pelos 
e-mails csidemserh.ma.gov.br e/ou eduardo .emserhiZgmail.com, ou pelo telefone (98) 3235-7335. 


São Luis (MA), 2 de mao de 2022 
Eduardo Henrique de Melo Santos 
Presidente Substituto da CSUEMSERH 


Secretaria de 


Cultura e Turismo rÉg PREFEITURA 


PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL 


AVISO DE LICITAÇÃO 


PROJETO: Programa Nacional de Desenvolvimento Turístico em Salvador - 
PRODETUR SALVADOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº 3682/0C-BR. 
MODALIDADE E OBJETO: Licitação Pública Nacional (LPN) nº 005/2022 - 
Aquisição de solução de monitoramento para melhoria da segurança turística, 
As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo mencionado até 
as 17h do dia 06 de junho de 2022 (horário local) e serão abertas no dia 
07/06/2022 às 15h (horário local). Os Licitantes interessados poderão obter 
um conjunto completo dos Documentos de Licitação em portugués, no site; 
http://www.prodeturssa.salvador.ba.gov.br/index.php/licitacoes. 
Os Documentos de Licitação poderão ser obtidos gratuitamente por meio 
download no site hetpo/wwy prodeturssa salvadorba gov br/index,phpy/licitacoes 
ou pessoalmente na Secretaria de Cultura e Turismo da Prefeitura 
Municipal de Salvador na Rua da Argentina, Comércio, nº 341, CEP 40015- 
130, Salvador-BA - Brasil, por meio da entrega de um CD ou outro meio 
de arquivo disponível, de segunda a sexta-feira, das Bh às 12h e das 14h às 
7h (horário de Brasiha). Este Aviso completo encontra-se disponível 
no endereço eletrônico: http;//www.prodeturssa salvador ba gov.br. 
Salvador, 03 de maio de 2022. Márcio Peixoto - Presidente da Comissão 
Especial de Licitação. 
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Prefeitura de São José dos Campos 
Audiência Pública 
A Prefeitura de São José dos Campos, em atendimento ao disposto no & 4º, artigo 9º da 
Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, comunica aos interessados 
para comparecerem na audiência pública para apresentação à Comissão de Finanças da 
Câmara Municipal e ao público em geral, da Avaliação das Metas Fiscais do 1º quadrimestre 
do exercicio de 2022, que ocorrerá dia 25 de maio de 2022, quarta-feira, às 18 horas, no 
auditório Mário Covas da Câmara Municipal de São José dos Campos, à rua Desembargador 
Francisco Murilo, nº 33 — Vila Santa Luzia. São José dos Campos, 05 de maio de 2022 


AVISO DE LICITAÇÃO 
O Departamento Regona de São Paulo do Seniço Socal da Indústria (SESI-SP) comunca a abertura: 


CREDENCIAMENTO Nº 003/2022 

Objeto: Seleção e credenciamento de empresas prestadoras de servços para resização de consultas é exames 
ocupaconais e laboratoriais, de alo diagrósico e profissionais especializados. visando 0 atendimento aos 
trabalhadores das indústrias no Estado de São Paulo 

Retirada do regutamento e periodo de inscrições: de 5 de mao de 2022 a 4 de maio de 2023. através do portal 
www sesisp.org br [opção LICITAÇÕES). 


EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES 
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO 
AVISO DE LICITAÇÃO 
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 129/2022 - CSLIEMSERH 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 44,938/2022 - EMSERH 


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
SAUDE MÉDICOS EM ULTRASSONOGRAFIA, PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICLÍNICA DE 
coDó. 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Por LOTE. 

DATA DA ABERTURA: 2605/2022, às 9h, horário de Brasilia - DF. 

Local de Realização: Sislema Listações-e wwwlicitacõoes-e.com.br. 

Edhal e demais informações disponíveis em www emserh.ma.gov.br e www licitacõoes-s, com.br. 
Informações adiconas serdo prestadas na CSUEMSERH. localizada na Av Borborema, Qd-16. nº 25, 
Barro do Calhau, São  LuísiMA pesos emais  csifdemserhmagovbe  elou 
maiane lobaofDemserh.ma.gov.br, ou pelo telefone (98) 3235-7333. 


São Luis (MA), 2 de maio de 2022 
Maiane Rodrigues Corra Lobão 
Agente de Lucitação da EMSERH 





Terminal XXXIX de Santos S.A. 
«EE CNPUMP nº 04 244.527/0001-12 - NIRE 35. 300.183 339 
Ata da RCA Realizada em 24 de Fevereiro de 2022 

1. Data, Hora e Local: 24/07/2022, às Vhs, acessada por melo de videoconferência, 2. Convocação: Dispen- 
sada peis presença ca totalidade. 3, Presenças: Todos os membros do Conselho de Admirustração. 4. Mess: 
Armando Ser elli, como Presidente, Ademilson Vitorino Álves, como Secretária. 5. Apresentações /6. De 
liberações por unanimidade: 6,1,0 Sr. Vinicius Soares Aonso, do Terminal, apresentou os resultados Rnancer 
ros do exercício social 2021, esclarecendo os detalhes solicitados pelos Conselheiros. 6,2. O Sr. Ademilson Vito- 
nno Alves, Terminal, apresentou os resultados operacionais do exercicio social 2021, esclarecendo os detalhes 
solicitados pelos Conselheiros. 6,3. O 5r. Sérgio Ferreira dos Santos, do Terminal, apresentou as atualizações 
sobre as obras do Terminal decorrente do Projeto de Expansão, o fluxo de caixa do Projeto de Expansão e as 
atualizações do Projeto Adensamento, esclarecendo os detalhes operacionais solicitados pelas Conselheiras. 
64,0 Sr. Ademilson Vaorino Alves, informou aos Conselheiros a contratação da empresa de gerenciamento 
de riscos e auditoria interna para 2022, esclarecendo os detalhes solicitados pelos Conselheiros. 6.5, Consignar 
que a Companhia convocará este Conselho para se reuna remotamente em março de 2022, com a finalidade 
de apresentar as demonstrações financeiras do exercício social de 2027 (DEZ021"), recomendar à apeova- 
ção das DF2021 pela assembleia geral de acionistas e convocar a assembleia geral cedinária para deliberar 
sobre 2 aprovação das OF2021. 6.6. Em virtude do dispasto nas itens [ix| e (x) do Art.12 do Estatuto Social 
da Companhia, autorizar e ratificar a celebração do Contrato de Contragarantia e respectivos aditivos, até q 
limete de R$ 7.000.000,00, nos termas previstos no Estatuto Social da Companhia, autorizando desde já que os 
administradores, diretares da Companhia e/ou quaisquer procuradores constituídos adotem todas as medicas 
necessárias para a formalização do contrato ora celebrado. 6,7. Renúncia apresentada, pelo Sr Dartan Fábio 
De David, so cargo de a partir de 18412/2022. 6,8. 
Em razão do item 6.7 acima, em observância ao disposto no Artigo 150 da Loi das pote as por Ações, 
apeovar: 6,8.1. à condução do Sr Pedro Marcus Lira Palma às funções de 
tração, até o mandato unificado a expirar na AGO a ser realizada em 2023; 6.8.2. Eleger o Se Rafeai Bergman, 
brasileiro, casado, economista, Cl re 10963394 FP/RJ, CPE/ME nº 071.006.257-50, residente e domiciliado em 
São Paulo/SP para o cargo de Membro Taular do Conselho de Administração; 6.8.3, O Conselheiro ora eleito 
terá mandato unificado aos demais Membros do Conselho de Admunistração da Companhia, ou seja, até a 
AGO que se realizará em 2023. Consignar que o Conselheiro ora eleito (a) tomará posse nesta data, mediante 
assinatura do termo de posse lavrado e arquivado em livro próprio da Companhia; (b) apresentou declaração 
de que não é impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevarcação, peita ou subomo, 
comcussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, 
ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, em observação às disposições do artigo 147 da Lei n.º 
6.404,76. 6.9. Em razão das defberações 68.1 e 6.8.2 acima, consig pos ro o Conselho de Adminestração da 
Companhia passará a ser composto da seguinte forma, todos com mandato a expirar na AGO a ser realizada 
em 2023: Sr Pedro Marcus Lira Palma, como Presidente do Conselho; Se Rafael Bergman, como Membro 
Titular Se Weslley Souza Rezende, como Membro Titular a Sra. Margareti Silvana Scarpelini, como Mesm- 
bro suplente. Sr, Armando Bernardinelli, como Membro Titular: e Sr Julio Cosar da Costa, como Membro 

é Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a RCA, Conselheiros: Pedro Marcus Lira 
Poíma, rm Sousa Rezende, e Armando Bernardineil. JUCESP nº 217.637/22-0 em 29/04/2022. Gesela Simiema 
Ceschin - Secnetária Geral. 








Elo Participações Ltda. 
CNPJ 09.227.0990001-33 - NIRE 35.231.023.773 
Instrumento Particular de Alteração do Contrato Social de 25/02/2022 
Por este Instrumento Particular de Aferação Contratual, os abexo assinados: Bradescard Elo 
Participações S.A., com sede social no Núcleo Cidade de Deus, sn”, Predio Prata, 4º andar, Vila Yara, 
Osasco, SP CNPJ 09,226.8180001-00, NIRE 35.300,348.415 (Bradescard Elo”), neste ato representada 
na forma do seu Estao Social, por seu Diretor, Sr. Marceio de Araújo Noronha; brastero, casado, 
bencário, RG 56.163.018-5 SSPISP, CPF 360,668.504-15 q André Rodrigues Cano, brasileiro. casado, 
bancário, RG 8 487.965-3'SSP-SP, CPF 005.906 059/27, ambos com domicílio no Núciso Cidade de Deus, 
sin”, Prédio Vermelho, 4º andar, Via Yara, Osasco, SP; e BB Elo Cartões Participações S.A. com sade 
social no Setor de Autarquias Norte, Quadra 05, Bloco B, Tome |, 2º andar. parte, Brasilia, DF, CNPJ 
05.105.802/0001-80. NIRE 53.300.012.369 (BB Elo”, neste mo representada na forma do seu Estatuto 
Social, por seus Diwetoras, Srs José Ricardo Fagonde Fomi, braslisro, casado, bancário, AG 1104480 
SSP/DF CPF 455.251.501-78, com domicilio em SAUM, Quadra 05, Lote B, Torre Sul, 13º andar, Edéicio 
Banco do Brasil Asa Norte, Brasa. DF, CEP 70.040-912, e Marco Aurelio Picini de Moura, brasileiro, 
bancário, administrador, AG 18.242.347-5 SSP-SP CPF 074.263.488-06, com domicito na SAUN Quadra 
5, Bloco B, Torre Central, 12” andas - Editico Banco do Brasil, Asa Norte, Brasília - DF, CEP 70.040-912; 
únicos sócios da Elo Participações Ltda., sociedade empresária limitada, com sede na Cidade de Barueri, 
Estado de São Paulo, na Alameda Xingu, nº 512, Bº andar, Ediico “Condomínio Evolution Corporate”, 
Alphavile, CEP 06455-030, inscrita no CNPJ 09.227.0990001-33, com seu Contrato Social arquivado 
perante à Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP) sob NIRE 35.231.023.773 ( Sociedade”), têm 
entre si justo e acordado, de comum acordo, promover à alteração e corsotdação do Contrato Social da 
Sociedade, nos seguintes lermos e condições: |. Cisão Parcial da Sociedade: Os Sócios delberaram, de 
comum acordo, em conformidade com o disposto na alinea (e) do Artigo 10 da Contrato Social, as seguintes 
matérias relativas à cisão paro! da Sogedade: 1.1. ratificação da nomeação e contratação da Empresa 
Especializada para proceder à elaboração do Laudo de Avaliação; 1.2. aprovação do Laudo de Avaliação, já 
considerada a operação descrita na letra “q” do Anexo || - Notas Explicativas do citado Laudo de Avaliação, 
contorme “Instrumento Particular de Compra e Venda de Quotas representasivas do Capital Social da Kartra 
Participações Lida, CNPJ 13,638.7190001-02, celebrado entre a Sociedade e Elo Hokding Financeira S.A, 
CNPJ 019.235 082/0001-28, de 25.2 2022, que avahou o painmário liquido contábil da parcela cindida em 
R$705 266.180,56 (setecentos e onco milhões. duzentos e sessenta e seis mi, cento e oferta reais e 
cenquenta e seis contavos) na data-base de 31.10.2021, o qual integra o presente mstrumento como Anguo 
ke 1,3. aprovação do Protocolo. o qual integra o presente instrumento como Anexo dl; 1,4, a aprovação da 
cisão parcial da Sociadade, nos termos e condições prevestos no Protocolo e no Laudo de Avaliação. com a 
versão das parcelas cindidas de seu patrimônio à Bradescard Elo e BB Elo, acima qualificadas. 1,5. fica a 
administração da Sociadade autorizada a praticar todos os atos e assinar todos os documentos necessários 
à efetivação das deliberações ora aprovadas, a publicação dos respecivos atos societários e a tomada de 
quaisquer outras providências qua se fizerem necessárias para implementar a cisão parcial da Sociedade 
ora aprovada. IL Redução de Capital da Sociedade: 2.1. Tendo em vsta a aprovação da cisão parcial da 
Sociedade, os Sócios deliberam. a redução do capital social da Sociedade em R3704.690.571,00 
(setecentos e quatro milhões, seiscentos e noventa mi e quinhentos e setenta e um regis), diminuindo-o de 
R$1.052.000.000.00 (um bilhão e cinquenta e dois milhões de reais), para R$347.308 429,00 (lrazentos e 
quarenta e sete milhões, wezentos e nove mi, quarocentos e vinte e nove reais), mediante o cancelamento 
de 704.690. 571 (selecentas e quatro milhões, seiscertas e noventa mil e quinhentas e setenta é uma), 
quotas, com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, com a consequente aligcação do caput da 
Cláusula 5º do Contrato Social, que passa 4 vigorar com à seguinte redação: “Artigo 5º - O capital social da 
Sociedade é de RS347.309.429,00 (wezentos e quarenta e sete milhões, trezentos e nave mi, novecentos 
e quatrocentos e vinte & nove reais), totalmente subserito « integralizado em moeda cormente nacona e em 
tens, dividido em 347.309,429 (trezentas e quarenta e sele milhões, trezentas e nove mil, novecentas e 
quatrocentos e viite e nove) quotas com valor nominal de R$1,00 (um real) cais uma, detribuidas entre os 

soc fa 


ssa 
FE nao 
BB Elo Cartões FP 173619984 ETR 


| 347309429 | 347.309.429,00 | 100"] 
RAS SORGO ROC ET ERES AA Em face da deliberação tornada acima e permanecendo em vigor 
todas as demais cláusulas naltesadas por este instrumento, consolidar o Contrato Socal da Sociedade que 
ficará arquivado na sede da Sociedade para todos os efeitos. Barueri, SP, 25 de fevereiro de 2022. Sócios: 
Bradescard Elo Participações S.A. - Marcelo de Araújo Noronha - André Rodrigues Cano; BB Elo 
Cartões Participações S.A. - José Ricardo Fagonde Formi - Marco Aurelio Pioni de Moura. JUCESP nº 
173,87022-3 am 0604/2022. Gisela Smiema Ceschinn - Secrntára Geral, 
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Aperto monetário Decisão do Fed 


Nos EUA, juros têm alta de 0,5 ponto e devem subir mais 


O Federal Reserve (Fed) am- 
pliou sua luta contra a pior infla- 
ção em 40 anos no país e elevou 
ontem a taxa básica de juros de 
curto prazo em o,5 ponto por- 
centual,no aumento mais agres- 
sivo desde 2000, e sinalizou que 
mais aumentos estão por vir. 
Com o aumento, o banco cen- 
tral americano elevou os juros 









para uma faixa de 0,75% a 19%, O 
ponto mais alto desde o início 
da pandemia, há dois anos. 

Em entrevista, o presidente 
do Fed, Jerome Powell, deixou 
claro que novas altas de juros 
estão chegando. “Há um senso 
amplo no comité”, disse ele, re- 
ferindo-se ao Fed, “que aumen- 
tos adicionais (de 0,5 ponto) de- 
vem estar na mesa nas próxi- 
mas reuniões”, 

Mas ele minimizou aespecula- 


) 


AAA | 





ção de que o Fed estivesse consi- 
derando um aumento de até 0,75 
ponto. “Um aumento de 75 pon- 
tos-base não é algo que o comitê 
esteja considerando ativamen- 
te.” A afirmação fez os índices de 
ações subirem tanto no exterior 
quanto no Brasil. Depois de pas- 
sar quase todo o dia em baixa, a 
B3 fechou em alta de 1,7%. Já o 
dólar caiu 1,2%, para R$ 4,90. 

O Fed também anunciou 
que começará a reduzir seu ba- 


lanço patrimonial de US$ 9 tri- 
lhões, que consiste principal- 
mente em títulos do Tesouro e 
hipotecas. Esse valor mais que 
dobrou após arecessão da pan- 
demia, quando o Fed comprou 
trilhões de dólares em títulos 
para tentar manter baixas as ta- 
xas de empréstimos de longo 
prazo e estimular a economia. 

A partir de 1.º de junho, o Fed 
permitirá que até US$ 48 bilhões 
em títulos vençam sem substi- 


tuí-los, um ritmo que chegaria a 
US$ 95 bilhões em setembro. 
Essa redução terá o efeito de 
aumentar ainda mais os custos 
dos empréstimos em toda a 
economia. Ao todo, o aperto 
do Fed deve elevar o custo do 
crédito para consumidores e 
empresas ao longo do tempo, 
inclusive para a compra de 
imóveis, juros dos cartões de 
crédito e empréstimos para au- 
tomóveis. € associaTED PRESS 
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EFEITOS NO BRASIL. Compara- 
do ao Brasil, os juros nos EUA 





São Paula'SP. Centro. Unidade autônoma. Sala Comercial no Edificio José Paulino 
Nogueira, unidade 1.113 (13º pav. ou 11º andar), Largo do Paissandiú, 72. 

Área privativa de 25,45 mê, área comum de 8,67 mê e área total de 34,12 mê 
Inscrição municipal 001.058.0361-8. Matrícula 65.146 do 5º CRI de São Paulo. 
Desocupado (AF). 
1º praça ocomida em 0305/22, às 15h. Lance mínimo, 1º praça: A$ 138.000,00. 
Otavio Lauro Sodré Santoro, Leiloeiro Oficial JUCESP nº 607. 
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global. Quando passam a pagar 
mais aos investidores, a tendén- 


Criticado, Fed espera que alta das taxas 
controle inflação sem causar recessão 


Com a aceleração dos preços de 
alimentos, energia e bens de con- 
sumo, o objetivo do Fed é esfriar 
os gastos - e o crescimento eco- 
nômico -, tornando mais caro o 
empréstimo de indivíduos e em- 
presas. O banco central america- 
no espera que os custos de em- 
préstimos mais altos reduzam 
os gastos o suficiente para do- 
mar a inflação, mas não tanto a 
ponto de causar uma recessão. 
O Fed sofreu críticas de que 


demorou muito tempo para co- 
meçar a elevar os juros, e muitos 
economistas estão céticos sobre 
se o aperto monetário gradual 
poderá evitar uma recessão. 

O presidente do Fed, Jerome 
Powell, enfatizou sua crença 
de que “restaurar a estabilida- 
de de preços” — isto é, conter a 
alta inflação — é essencial para 
sustentar a economia. Os dire- 
tores do Fed observaram ainda 
que a invasão da Ucrânia pela 


Rússia está piorando as pres- 
sões inflacionárias ao aumen- 
tar os preços do petróleo e dos 
alimentos. 

O aperto de crédito do Fed 
já está tendo algum efeito so- 
bre a economia. As vendas de 
casas existentes cairam 2,7% 
de fevereiro a março, refletin- 
do um aumento nas taxas de 
hipoteca - relacionado, em par- 
te, aos aumentos de taxas pla- 
nejados pelo Fed. 


podem ser vistos como muito 
baixos. Mas o ponto é que o 
Fed está apenas no início do 
ciclo de altas. Os analistas pro- 
jetam que essas taxas devem 
subir para faixas entre 3% e 
3,5%a0 ano. Mas não estão des- 
cartados números ainda maio- 
res, se a inflação, que está nos 
patamares mais altos em 40 
anos, não começar a ceder. 

O aumento dos juros ameri- 
canos também respinga na eco- 
nomia brasileira. Os títulos do 
Tesouro americano são consi- 
derados os mais seguros do 
mundo, papéis de referência 


cia é todo o mundo correr para 
lá. E isso retira dinheiro dos 
emergentes, Brasil incluído — 
onde o risco do investimento é 
muito maior. Portanto, para 
atrair recursos do exterior, os 
bancos centrais dos emergen- 
tes precisariam oferecer taxas 
de juros cada vez mais altas — 
deprimindo a economia. 

Menos dinheiro vindo de fo- 
ratambém tem o efeito de valo- 
rizar a cotação do dólar em re- 
lação ao real. E isso pode ele- 
var a inflação, já que os produ- 
tos importados ficam mais ca- 
VOS. O AP. e ALEXANDRE CALAIS 
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A lição espanhola 





Everardo Maciel 
Consultor tributário, 

foi secretário da 

Receita Federal (1995-2002) 


m abril de 2021,a Espa- 
nha decidiu constituir 
uma comissão formada 
porespecialistas, recru- 
tados no governo e fora dele, 
para produzir um diagnósti- 
co do seu sistema tributário 
e, a partir daí, elaborar pro- 
postas visando a melhorar 
sua eficiência e ajustá-lo às 
novas exigências da fiscalida- 
de ambiental e da economia 
digital. 
Em fevereiro passado, a co- 
missão apresentou, para de- 


bates, o Libro Blanco sobre la 
Reforma Tributaria, um con- 
sistente documento de 788 
páginas. 

A Espanha fez a opção cor- 
reta. Qualquer reforma deve 
ser precedida por um diag- 
nóstico que especifique o pro- 
blema e aponte, de forma 
transparente, soluções acom- 
panhadas de suas repercus- 
sões. Caso contrário, é um 
mero pacote autoritário, que 
não raro embute interesses 
pouco virtuosos. 

O caminho espanhol não é 
inédito. Na década de 1960, foi 
instituída, no Brasil, a Comis- 
são Especial da Reforma Tribu- 
tária, integrada por qualifica- 
dos especialistas, cujos traba- 
lhos resultaram na Emenda 
Constitucional n.º 18, de 1965, 
nossa mais arrojada reforma da 
tributação do consumo. 


EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA-GERAL EXTRAORDINÁRIA 


A instituição de uma 
comissão para 
examinar o sistema 
tributário brasileiro 
seria um bom começo 


Ninguém tem dúvidas quan- 
toã existência de inúmeros pro- 
blemas no sistema tributário 
brasileiro. É preciso, todavia, 
examiná-los com profundidade 


e imparcialidade. 

A instituição de uma co- 
missão, hoje, poderia ser um 
bom começo. Alguns crité- 
rios para orientar os traba- 
lhos também ajudariam: só 
reformar o que for essencial, 
considerados os benefícios 
e os custos da mudança; bus- 
car a verdadeira modernida- 
de, que inclui a fiscalidade 
ambiental, a economia digi- 
tal, o uso parcimonioso da 
extrafiscalidade, o novo fi- 
nanciamento da previdên- 
cia social; e coibir o planeja- 
mento tributário abusivo, 
que erode as bases tributá- 
rias e gera desequilíbrios 
concorrenciais. 

A temática, todavia, não de- 
veria ficar limitada à refor- 
ma dos tributos, em sentido 
estrito, mas conferir aten- 
ção a questões sempre igno- 





DE RE-RATIFICAÇÃO DA FUNDAÇÃO 
SINDICATO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - 
SINDCONTAS-SP 
A Diretoria do SINDCONTAS'SP — Sindicato dos Senvidores do Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo, inscrito no CNPJ sob o n. 18.046.3200001-59 e neste ato representado por Tedy Marcos 
Colombini, mserito no CPF n. 276.062 31818 e domiciliado na Aua Orpheu Ghirardelio, 415. Araras/SP, 
vem RETIFICAR os termos do Edital de Convocação publicado no Diário Oficial da União e no Estado 
de São Paulo de 17 de janeiro de 2022 de moda que ONDE SE LÊ “19h15 em segunda comvocação” 
LEIA-SE “19h30 em segunda convocação”, manédas as demais disposições. 
São Paio, D4 de maio de 2022 
a Marcos Colormblal 


AVISO DE LICITAÇÃO 


sesc 


O Serviço Social do Comércio — Administração Regional no Estado de São Paulo, nos 
termos da Resolução nº 1252/2012, de 06 de junho de 2012, publicada na Seção Hll 
do Diário Oficial da União - Edição nº 144 de 26/07/2012, alterada pela Resolução 
nº 1.501/2022, de 17/01/2022, torna pública a abertura das seguintes licitações: 


MODALIDADE: Pregão Eletrônico 


Objetos: 

PE 2022012000114 — Serviços de manutenção corretiva em portas corta fogo da 
Unidade Pinheiros, Abertura: 19/05/2022 às 10h30. 

PE 2022012000141 - Locação de equipamentos de iluminação, sonorização e 
multimídia em atendimento à Unidade Sorocaba, Abertura: 13/05/2022 às 10h30 
PE 2022012000146 - Fornecimento futuro e eventual de locação de geradores para 
Diversas Unidades. Abertura: 17/05/2022 às 10h30. 

PE 2022012000147 — Serviços de pré-impressão, impressão e fornecimento de peças 
gráficas, para Diversas Unidades. Abertura: 18/05/2022 às 10h30. 

PE 2022012000148 — Serviços de limpeza e conservação para a Unidade Piracicaba. 
Abertura: 19/05/2022 às 10h30 

A consulta € aquisição dos editais estão disponíveis no endereço eletrônico 
portalic.sescsp.org.br mediante inscrição para obtenção de senha de acesso. 


VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 


Aberta - CNPIMAE nº 25.005 683/0001 -09 - NIRE 35.300.492.307 
CONTACTE 1º CONTOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DOS 
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA 35º (TRIGÉSIMA QUINTA) 
EMISSÃO EM SÉRIE UNICA,DA VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 
Ficam comocados os titulares dos Certificados de Recebiveis do Agronegócio ("RA") ds 35º (Trigésama Quinta) Emis- 
são em Sésie única, da VERT COMPANHIA SECURITIZADORA ("Titulares dos CRA”, “Emissão” e "Securitizadora”, 
respectivamente) e a VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA (“Agense Fiduciário”), em 
atenção ao disposto na cláusula 12 do Termo de Secunsização da Emissão, bem como, nos termos do artigo 22, item 
“1º da Instrução CVM nº 600, de 01 de agosto de 2018 ("Instrução CyM 600"), a participarem da Assembless Geral 
Extraordinária dos Trulares de CRA, que será regbzada, em primeira comucação, no dia 18 de maio de 2022, às 
14h30 via vídeo conferência, através da plataforma “Zocen", coordenada pela Emessora, conforme peevisto no 42º do 
art. 124 da Lei 6,404/76, no Oficio-Crcular nº 6/P0JOWCVMVSIN, Deliberação CVM nº B48120 e Instrução CVM nº 625, 
de 14 de maio de 2020 ("Assembleis"), para examina, discutir e deliberar sobre a seguinte cedem do dia i) Examinat, 
discutir e deliberar sobre as demonstrações contábeis do Patrimônio Separado da Emissão (conforme definido mo Tes- 
mo de Securitização) apresentadas pela Securitizadora, acompanhadas do relatório dos auditores independentes sem 
ressabeas, relativas ao exercício social encerrado em 30.09.2021, nos termas do artigo 22, inciso 4 cia Instrução CVM nº 
600. Ficam os senhores Titulares dos CRA ds Emissão cientes de que, nas termos do 43º do artigo 26 da Instrução CVM 
600, as demonstrações contábeis do Patrimônio Separado que não contiverem ressalvas podem ses consideradas au- 
tomaticamente aprovadas caso a presente Assembleia não seja Instalada em primeira e segunda convocação em vir- 
tude do não comparecimento de quaisquer dos Titulares das CRA, Informações Gerais: em linha com as orientações da 
Organização Mundial da Saúde (OMS), e o Dficio-Circudar nº 62020WCVIISIN, veiculado pela Comissão de Valores 
Mobiliários em 26 de março de 2020, objetivando evitar aglomerações, a presente Assembleia será resiizada de modo 
exclusivamente digital, via vídeo conferência, através da plataforma “Zoom”, sendo certo que o link de acesso à As- 
semblcia será disponibilizado, oportunamente, pela Emessora e, ainda, a assinatura da ata será realizada digitalmente, 
conforme autorizado pela instrução CVM nº 625, de 14 de maio de 2020. Os titulares dos CRA poderão se fazer repre- 
sentar na Assembleia por procuração, emitida por instrumento público ou particular acompanhada de cópia de docu- 
mento de identidade do outorgado, conforme prevesto no art 127 da Lei 640476. Os documentos pessoais e, caso 
aplicável, instrumentos de mandato com poderes para representação na referada Assembleia deverão ser encaminha: 
dos para a Emessora, no e-mail jundico apsfivert-capital com, com cópia ao Agente Fiduciário, nas e-mails corporatefs 
vor. com.br e agentefiduciariolvorte.com.br, com 48 [quarenta e oito) horas de antecedência em relação à data de 
realização da Assembleia. A Assembíeia será instalada em primeira convocação com a presença de Trulares dos CRA 
que representem, no minimo, 50% (cinquenta por cento) mais 1 (um) dos CRA em Cirodação, nos termos da clásisada 
124 do Termo de Securitização, sendo válidas as deliberações, em primeira convocação, tomadas pelos votos favorá- 
veis da maioria simples dos CRA, presentes ma respectiva Assembleia, nos termas da clévsida 12.8.1, do Termo de Se- 
curitização, é, em segunda cormucação, conforme edital que vier a ser oportunamente puliicado, caso necessário. A 
presença dos Titulares dos CRA à distância será computada para todos os éns e efeitos de direito mediante conesdo 
anime na pistaforma “Zoom” no momento agendado para a assembleia. São Paulo, 03 de maio de 2022 
Victoria de Sá - Diretora de Relação com investidores 


FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA - ICESP 
CNP 56 577 050006 DE 


COMPRA PRIVADA /ICESP 1894/2022 
CONCORRÊNCIA - PROCESSO DE COMPRA FFM RS Nº 1798/2022 
À FFINVICESP entidade tlantoógica privada sem fire lecratwos, através do Departamento Contratos e Compras, stasdo na Aguada Dr. Armeddo, 25] 
- Cerqueira César , São Pando - SP torna púbíica a abestera do racesso de compra, dotipa MENOR PREÇO GLOBAL, para APOLICE DE SEGURO DE 
PESQUISA CLÍNICA, ouves detalhes estão ds pasiveis nó site do CESP Cora icespuong bi), é que será regido pela Regulamento de Compras da FEM 


isca is : SALVADOR 


Cultura e Turismo mem» PREFEITURA 
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL 


AVISO DE LICITAÇÃO 


PROJETO: Programa Nacional de Desenvolvimento Turístico em Salvador - 
PRODETUR SALVADOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº 3682/0C - BR. 
MODALIDADE E OBJETO: Pregão Eletrônico (PE) nº 005/2022 - BB 9338]6 - 
Aquisição de mobiliário corporativo diverso para (|) implantação do Arquivo 
Público Municipal de Salvador, integrante do Centro de Interpretação do 
Patrimônio da cidade de Salvador, (il) implantação cla Sala de Monitoramento 
da Guarda Civil Municipal de Salvador e (m) complementação de layout da 
Secretaria da Reparação - SEMUR e da Secretaria de Cultura e Turismo - 
Secult, da Empresa Salvador Turismo - Saltur e Fundação Gregório de Mattos - 
FGMresultantedo PlanodeFortalecimento Institucional, conformedetalhamentos 
constates no Edital. Todas as propostas e documentação de habilitação deverão 
ser apresentados no site: wwwlicitacoes-e com.br até as 14h do dia 20/05/2022. 
As propostas serão abertas às 14h do dia 20/05/2022, Os Documentos de 
Licitação poderão ser obtidos gratuitamente por meio download no site: 
http://www prodeturssa salvadorba.gov.br/index.php/licitacoes 
ou pessoalmente na Secretaria de Cultura e Turismo da Prefeitura Municipal de 
Salvador na Rua da Argentina, Comércio, nº 341, CEP 40015-130, Salvador-BA - 
Brasil, por meio da entrega de um CD ou outro meio de arquivo disponivel, 
de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 17h (horário de Brasilia). 
Este Aviso completo encontra-se disponível no endereço eletrônico: 
http://www prodeturssa salvadorba gowbr. Salvador, 03 de maio de 2022. 
Márcio Peixoto - Presidente da Comissão Especial de Licitação. 


—s 3 ANCO JOHN DEERE S.A, ——— 
CNPJ A BEM 961/0001-32 - NIRE 35 3,0443462 
Geral Extraordinária 


Emênio de Diverra Penteado [SP 075). sin km 57.5 Préxsio 3, 1º andis, Sesrro Helvetia, CEP 13337-300 "Bam 

ee o ar cl sp si md eooneta representando a totalidade do capital soca, 
nos fermos do artigo 124, parágrafo 4º, cla Les nº 6,404, de 15121976. conforme abocada [Lei das SA Presença: prosentas, va 
videocontsênca os larhes da unica acionista. Mesa Sr Alex Brauveres Ferreira Presidenta, e Sre Fabiola da Siva Aves, 
de duros Sobre Capétal Próprio: (H) Inchasão de novas artentadas no Objeto Social da Soce- 


com à essinetura dos partcpentes de forma elebónica sendo cs volos, relelivos às memórias ara, exprassemante 
duram a assembisia atraves da plataloema docusagn, sistarea eletrônico com sonha pessocl a intranstarhos! capaz da comprovar a sum 
dutoria e à integridade ca forma do 4 2 do artigo 10 da medida provisória nº 2 200-22001. Deliberações Tomadas por Unanimidade- 
130, 5 1º, da Lidas S.A. colocadas as matérias 


remuneração 
artigo P da Lei nº 9.248 de Di/Nans, madilcado palos artigos 78 é B8 da Lei nº 9,430, de 27/1296 O rafa valor está sujeito à ro- 
tenção do imposto de resda ma onte à de 15% (gunze por certo). pertazendo um totis liquido de R$58 500 020.00 jemquerta 
e nova minas e quinhentos rá! rasis). (1) Iechuir no objeto social da Sociedade Es seguinas amedadas: * Prestação de senaço de 
agregação ce dados de chentas (CNAE - 6311-HU0];e, * Alaguel de máquinas o equipamentos sem cperador [CNAE - 7731-408). Em 


tegas 
de dados de chente e a pvestação de sanviço db siupuei de máguanas é equpamentos sam 
pe Hu Io, 0 


fecal vgarte, cujo valor não ultrapassa 50% [cinquenta por cento] des lucro co exsrzdco cu lucros acumulados e reserva de lucros da 
Socedáde, já recolhido o imposto de renda retido má fonie, nos termos da legutação apicével. Em virtude de refericis ceiiberação, à 
única sicia reeoive alarar 0 5º do Estanuto Social da Sociedade, o qual pessará a vigorar com & seguinte e nova 

go 5º - O capital social é de 


Carta-Crtuiar nº 2.984, de 1501/2002. À elefeação do presente sumento de capital está sujeita à 

Cantred do Brasá, nã forma da segulamentação em vigor. (iv) Por conseguinte, a nova redação do Estatuo 

ciodade, incorporando a alteração ora aprovada, integra a presente ata como Anexo É ficando aprovada e arquivada na sede da So- 

ciadade para todos os bre de direito. Susmensão dos Trabalhos e Lavralura da Als: 

pala à quem úsia quisesse fazar uso, 8 ninguém se mandestando, foram 

desta ata em lorma de sumário, conlorme permido pelo arígo 130, parágrado 1º, da Lei das SA Amaberta é sessão, fx esta sta bela, 

migo ea eder se 17122021. Mesa Alex Brnuveres Ferreira - Presidente, Fabioia da Sia Alves - Sacre- 
tária. Acionista Presente: John Deere Brasil Ltda: ? João Roberto Pontes Cardoso o P Valério isnar Wagner Júnior, JUGESP nº 

161.15322-7 em 28002002 Gisela Siena Ceschn - Secsetária Geri. 


radas: o burocratismo tribu- 
tário, insistentemente alega- 
do como pretexto de proposi- 
ções e jamais enfrentado; o 
federalismo fiscal, colcha de 
retalhos que abriga inconsis- 
tentes critérios de partilhas 
de renda e suspeitosas trans- 
ferências voluntárias, e des- 
conhece a especificação das 
competências dos entes fede- 
rativos e os arranjos de coo- 
peração entre eles; e o proces- 
sualismo patológico, princi- 
pal fonte do assombroso vo- 
lume de litígios e da insegu- 
rança jurídica. 

Como ensinava Mário Henri- 
que Simonsen, integrante da co- 
missão de reforma: “Se for bem 
enunciado, o problema mais di- 
fícil do mundo será resolvido. 
Mal enunciado, o problema 
mais fácil do mundo jamais será 
resolvido”.e 


Nobre Seguradora 
do Brasil S.A. 


Em Liquiciação Extrajucicaal 
CNP) sob o nº 85.,031.334/0001-85 
AVISO 

Nobre Seguradora do Brasil S.A. - Em Liquidação Ex- 
'trajudicial, por intermédio de sua Liquidante Extraju- 

cial, inscrita no CNP) sob o nº 85,037,334/0007-85, 
informa aos interessadas que o Quadro Geral de Cre- 
dores (NGC), atuafizado para a data-base de 28 de fe- 
wereiro de 2022, se encontra disponével no site www. 
nobre com.br, para conhecimento geral, podendo 
qualquer interessado, no prazo de dez dias, impugnar 
1a legitimidade, o valor e a classificação dos créditos 
nsendos, alterados ou excluidos em relação ao QGC 
dispordbilizado em 31 de outubro de 2021. Por fim, 
forma-se que o Quadro Geral de Credores também, 
consta no Processo SEI mm 15414,605404/2020-51, 
Maristela Iparraguirre de Oliveira Bravo - Liguidante, 


AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO/ 
REGISTRO DE PREÇOS 

Nº 47/2022 

TIPO: MENOR PREÇO 


O Estado de Minas Gerais, por 
intermédio da Central de Compras da 
Secretaria de Estado de Pianejamento 
e Gestão - SEPLAG, realizará a 
licitação para COMPRA CENTRAL - 
NUTRIÇÃO ENTERAL - DESERTOS 
E FRACASSADOS, em atendimento 
à demanda da Secretaria de Estado 
de Planejamento e Gestão - SEPLAG 
e órgãos participantes. À sessão do 
pregão iniciará no dia 18/5/2022, às 
10h, no site www.compras.mg.gov.br. 
Mais informações: 
comprascentraiso 
planejamento.mg.gov.br. 
BH/MG, 5/5/2022. Jafer Alves Jabour - 
Superintendente da Central de 
Compras Governamentais/SEPLAG. 
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Governo federal Mercado de trabalho 


Mulheres poderão sacar 
recursos do FGTS para 
pagar creche para os filhos 


Pacote de medidas 
inclui saques do fundo 
para custear cursos de 
qualificação e novas 
regras no programa 
Jovem Aprendiz 


EDUARDO GAYER 
ANTONIO TIMÓTEO 
BRASÍLIA 


A nova rodada de medidas tra- 
balhistas, anunciada ontem pe- 
lo presidente Jair Bolsonaro, 
prevê que as mulheres com fi- 
lhos com até cinco anos pos- 
sam retirar recursos do Fundo 
de Garantia pelo Tempo de Ser- 
viço (FGTS) para custear cre- 
che. A proposta também prevê 
a possibilidade de mulheres sa- 
caremo FGTS para o pagamen- 
to de cursos de qualificação es- 
tipulados pelo governo. 

A secretária adjunta da Se- 





A Renúncia Fiscal é uma oportunidade de direcionar seu Imposto de Renda, 
de forma fácil e sem custos, para projetos sociais, beneficiando os milhares 
de pequenos pacientes atendidos por ano no Pequeno Principe, o maior 
hospital pediátrico do Brasil. 


cretaria de Trabalho do Minis- 
tério do Trabalho e Previdên- 
cia, Tatiana Severino de Vas- 
concelos, afirmou que o tem- 
po de uso dos recursos e os va- 
lores que serão liberados do 
FGTS para bancar as creches e 
os cursos de qualificação ain- 
da dependem de ato do conse- 
lho curador do fundo. 

“No caso das creches, esse é 
um dos grandes gargalos para 
a empregabilidade das mulhe- 
res”, disse. De acordo com ela, 
os cursos serão oferecidos nas 
áreas de engenharia e inova- 
ção, dominadas atualmente 
por homens e que costumam 
pagar melhores salários. 

A liberação gradativa de re- 
cursos do FGT'S para aquecer a 
economia em um cenário de ju- 
ros e de inflação altos tem sido 
uma tônica da gestão Bolsona- 
ro, amarrada pelo baixo espa- 
ço de manobra com recursos 
do Orçamento. 


A vantagem do ex-presiden- 
te Luiz Inácio Lula da Silva 
(PT) sobre o presidente Jair 
Bolsonaro (PL) nas intenções 
de voto para este ano se deve 
principalmente à fatia do elei- 
torado feminino. Segundo le- 
vantamento da Quaest, Lula 
tem 47% da preferência entre 
as mulheres, e Bolsonaro, 25%. 
A vantagem cai consideravel- 
mente entre os eleitores mas- 
culinos: 43% preferem o ex- 
presidente, enquanto Bolsona- 
ro aparece com 38%. 


FLEXIBILIDADE APÓS LICENÇA. 
Outro trecho da medida provi- 
sória (MP) flexibiliza o regime 
de trabalho dos pais após o fim 
da licença-maternidade. Pelo 
texto enviado ao Congresso, 
os pais poderão adotar regime 
de trabalho em tempo parcial, 
o regime de compensação por 
meio de banco de horas e jorna- 
da de 12 horas de trabalho com 





Com R$ 3,7 bi por ano, 
Congresso cria piso de 
agentes comunitários 


O Senado aprovou ontem a 
Proposta de Emenda à Consti- 
tuição (PEC) que cria um piso 
salarial para os agentes comu- 
nitários de saúde e de comba- 
te a endemias do Sistema Úni- 
co de Saúde (SUS). A propos- 
ta fixa a remuneração mínima 
desses profissionais em dois 
salários mínimos, valor equi- 
valente a R$ 2.424 neste ano. 
O custo deverá ser pago 
pela União, que precisará in- 
cluir as despesas no Orçamen- 
to. O texto já havia sido aprova- 
do pela Câmara em março e, 


36 horas de descanso. A norma 
ainda autoriza a antecipação 
de férias para os pais e a flexibi- 
lização dos horários de entra- 
da e saída, 


OUTRAS MEDIDAS. À MP tam- 
bém aumenta o prazo dos con- 
tratos do Programa Jovem 
Aprendiz para abrir, segundo o 
governo, mais 250 mil vagas. 
Pelo texto, o prazo máximo 
dos acordos passará de dois pa- 
ra três anos. Os contratos po- 
derão chegar a quatro anos de 
duração para os jovens contra- 


com o aval dos senadores, vai à 
promulgação. O relator da pro- 
posta no Senado, Fernando 
Collor (PTB-AL), afirmou que 
a proposta, que tramitou por 11 
anos até ser aprovada, vai bene- 
ficiar cerca de 400 mil agentes 
comunitários de saúde e agen- 
tes de combate às endemias. 

O impacto é calculado em 
R$ 3,7 bilhões por ano para os 
cofres federais. Hoje, o gover- 
no repassa R$ 1,19 bilhão a Es- 
tados e municípios para refor- 
çar o pagamento dos agentes, 
valor equivalente a quase um 
salário mínimo e meio. Com a 
PEC, só parcelas extras, como 
vantagens, auxílios e gratifica- 
ções, ficarão a cargo dos gover- 
nos regionais. € DaniEL WETERMAN 


tados com 14 anos. Com isso, 
ele trabalhará no programa Jo- 
vem Aprendiz até os 18 anos. 
Osjovens considerados vulne- 
ráveis também poderão ter o 
contrato de até quatro anos. 

O jovem que estiver fazen- 
do um curso técnico poderá 
ter o contrato de jovem apren- 
diz por quatro anos. Nos pro- 
gramas de aprendizagem que 
exigem idade mínima de 21 
anos, como transporte e segu- 
rança, o limite de idade, atual- 
mente em 24 anos, passa a ser 
de 29 anos. € 


"O trabalho desenvolvido pelo Hospital Pequeno Príncipe no atendimento a crianças é referência 
há muitos anos. Nessa batalha diária, que também defende uma sociedade melhor e mais 
igualitária, vejo o brilho nos olhos dos tantos profissionais envolvidos. É gente que quer fazer a 
diferença na vida dos pacientes e das suas famílias. 


Uma das formas mais simples de se apoiar essa rede de atendimento criada pelo Hospital 
Pequeno Príncipe é destinando parte do seu Imposto de Renda. Essa é uma oportunidade fácil 
e segura para ajudarmos a transformar o mundo ao nosso redor. No entanto, apenas cerca de 
3% do potencial de destinação é utilizado no Brasil. 


Convido todos vocês a conhecerem melhor o trabalho do Hospital Pequeno Príncipe e a 
destinação do Imposto de Renda." 


Artur Grynbaum 


Vice-presidente do Conselho Administrativo do Grupo Boticário 


Após o preenchimento da declaração, no campo “Fichas da Declaração”, 
escolha a opção “Doações diretamente na declara 


- ” 


ção”. Na aba “Criança e 
Adolescente”, clique em “Novo”, escolha “Fundo Municipal”; em UF selecione 


“PR — Paraná”; e em Município, “Curitiba”. No campo “Valor”, digite o “valor 
disponível para doação”, que aparecerá no canto direito da tela. 


Apenas 3,15% do potencial de doação dos brasileiros foi destinado para 


instituições filantrópicas. Isso significa mais de R$ 8 bilhões que deixaram, 


por exemplo, de impactar o cenário da saúde no Brasil*. 


Caso sua declaração seja feita por formulário completo, basta seguir o passo a 


passo indicado ao lado para fazer a sua doação: 


*Grandes números — Recesta Federal 2020 
“O envio do comprovante de pagamento e das informações acima é imprescindível para 


compraovarmos a sua doação à Receita Federal 


Informações: 41 2108.3886 * 41 99962.4461 * doepequenoprincipeDhpp.org.br 


No campo “Imprimir”, emita o “DARF — Doações Diretamente na Declaração 


— ECA! e faça o pagamento até 31 de maio de 2022. Envie o DARF de doação e o 
comprovante de pagamento do DARF para doepequenoprincipe(Dhpp.org.br 


com o seu nome completo, CPF endereço e telefone**, 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ 
Aviso de Suspensão 


Concorrência Pública 001/2022; PA 92392021. Objeto: Contratação de empresa especisizads para prestação 


de serviços de locação. mplantação, cperação « marutenção de serviços e equipamentos eletrônicos de detecção, 
medção. monitoramento, cego de nirações de trânsito, bem como, equipamentos e sistemas desinados à análise « 
imeligência para vas sob circursenção do muncipio. Fica susperso “sine die” o certame em epigrafe. Renaido Soares 
de Araujo — Secretário de Trársio e Sistema Viário 














PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 
EDITAL - PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2022 

aa Tipo de Licitação: Pregão Menor Preço; OBJETO: Registro de Preços para Comiratação de empresa 
para serviços de destinação final de residuos volumosos e galhos de poda e madeiras, todos extraídos 
dos logradouros do Municipio. RECEBIMENTO DOS ENVELOPES “Proposta de Preços” « “Habilitação” até às 
0940 horas do dia 19/05/2022; INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL: às 09:01 
19/05/2022, LOCAL DA SESSÃO: Sede da Profentura Municipal de Cosmópolis, Rua De Campas Sales, nº 398, 
Centro, Cosmópolis-SP na Sala de Compras/Licitações. O Edital completo poderá ser obtido pelos interessados 
na Sala de Compras e Licitações conforme endereço acima nos seguintes horárias: das PDO às 1600 horas 
através de solicitação no e-mail licitacosmopalisS gmail com ou comprascosmopolis sa govbr ou pelo site 

mrvpwcosmopolis spo or. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasiha [DF] 
5, 04 de maia de 2072. António Claudio Felisbino Junior - Profeito Murwcipal 


horas do dia 























SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS PUBLICOS 
MUNICIPAIS E UE RO E DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 
Nº 55.062.533/0001-90 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO "De ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
O Presidente da Sindicado dos Senidoras e Empregados Pubíicos Municpas q Autárquicas da São Bernardo 
do Campo, Sr Dinaiton Souza Cerqueira, no uso de suas aribuições é prerrogativas legais e em conformi- 
dade com os artigos 27, 28, 32 e 34 do Estatuto Socué da Entidade, convoca todos 05 servidores públicos, 
associados ao Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos Municipais & Mnárquicos de São Bernardo 
do Campo. para Assembleia Gera Extraordrára a ser realizada no dia 1305/2022, às 10h30 horas, em pri- 
meira convocação, e. 11h em segunda convocação, no Paço Murscipal de São Bemardo do Campo, para dis 
cussões e delbarações sobre a Campanha Salarial 2022 da Casegona e, sobretudo, para deliberar o periodo 
pelo qual se estenderá a parsisação de 1305/2022, aprovada na ultima assemblies realizada em 2804/2022 
São Bernardo do Campo, 5 de Maio de 2022 DINAILTON SOUZA CERQUEIRA - Presidente do Srricato 


PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLIS 


ADJUDICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2022 


Após apreciação, e julgamento das propostas da lictação supra, a Comissão de Licitação, adjudica 
a contratação de empresa especializada para recapeamento de vas publicas no municipio de 
Martnópalis-SP (Ruas Honorio Bevenuso, Mana do Carmo Ramos, Ezio Eduardo Schot, Hemenegildo 
Biazi e Rua 12), com o fomecimento de mão-de-obra e matenais necessários à completa e perita 
implantação de todos 05 elementos definidos no Progsto Executivo, de acordo com o Termo de Corvério 
1000402021 — Secretaria da Desenvolvimento Regional, contorma projeto básico, memonal descntivo 
a planiha orçamentária, p' o proponente KLM CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA, por apresentar 
menor preço por empreitada global. Martinópolis'SP, 04/05/2022 — Comessão de Lictação 


PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLIS 
HOMOLOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2022 


Fica homologado o procasso supra em favor do proponente KLM CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS 
LTDA, referente à contratação de empresa especializada para recapeamento da vas publicas no 
município de Martinópolis-SP (Ruas Honorio Bevenuto, Maria do Carmo Ramos, Ezio Eduardo 
Schot, Hamenegildo Biazi e Rua 12), com o fomecimento de mão-de-obra e materials necessários 
à complata e perfaita implantação de todos os elementos definidos no Projeto Executivo, da acordo 
com o Termo de Corvênio 100040/2021 — Secretaria da Desenvolvimento Regional, conforme projeto 
básico. memonal descritivo e planilha orçamentária. Fica convocado, p' firmar contrato no prazo de 
cinco das. Marinópots/SP, 04/05/2022. MARCO ANTONIO JACOMEL! DE FREITA- Prateno 


EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 


O Senhor ALEX BARBOSA DA SILVA, presidente da ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE BASQUETE DE 3 - ANG 3. n3 
forma de seu Estatuto Social artigo 14º, Parágeato 1º ilems | e 1 q Parágrado 4º, no uso de suas atribuições e prrtogativas 
estatutárias, CONVOCA todos 05 seus Ass ads ou não, para reunrem-se em, Assembieia Geral ORDINÁRIA & ser 
realizada no dia 16 de maio de 2022, às 1 tes em 1º convoc om presença minima de 273 (dois tarços| dos 
associados ou, por e de "quaram”, meia h pús à priseira O hrs com qualquer nimero em 2º convocação 

D endereço da se sede: Rua Domingada n.º 233. Barro São dadas, CEP.: 04303-160, São Pado-SP, a fim de delberarem 
sobre a segunie forte do cia”: 1. Apreciação, deliberação, aprovação das contas da DIRETORIA e parecer do 


CONSELHO FISCAL relativo sos 02 (dois) últimos exercícios fiscais e contábeis referentes sos anos 2020 e 2021 
São Paulo-SP 04 de mao de MR? 
Alex Barbosa da Silva 
Presidente 


DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO 

Claudio Tarrasco Filho, brasileiro, solteiro. graduado em física, miscrito no CPF nº 285.219.248-95, portador 
da carteira de identidade PG nº 34.515.887-8 SSP/SP e Felipe Castro Dezotti, brasieiro, sotero, graduado 
em ciência da computação, insento no CPF nº 401.409. (28-05, portador da cartera do identidade AG 
rn 48.729. 506-7 SSP/SP DECLARAM, nos termos do art 6º co Regulamento Anexo à à Resolução nº 4,122 
de 2 de agosto de 2012, sua intenção de exercer cargo de administração na Banco Finaxis S.A., CNPJ 
11.758.741/0001-52enaFinaxis CorretoradeTiluloseValores Mobiliários S.A .CNPJ03.317.692/0001-24 
ESCLARECEM que eventuais objeções à presente declaração acompanhadas da documentação 
comprobatória, devem ser apresentadas dintamente ao Banco Central da Brasi, pormeio do Protocolo Digital 
na forma especíicada abaixo, no prazo de quinze dias contados da divulgação. por aquela Autarquia, de 
comunicado público acerca desta, observado que os declarantes podem, na forma da legislação em vigor, ter 
direito a vistas do processo respectivo. Protocolo Digital (disponivel na página do Banco Central do Brasil na 
intemel). Selecionar, no campo “Assunto”. Autorizações é Licenciamentos para Instituições Supervisionadas 
e para Integrantes do SPB, Selecionar, no campo "Destino": o componente do Departamento de Organização 
do Sistema Financero - Decor - Gerência Técnica em Curitha [GTCUA). Banco Central do Brasil 


EDITAL DE VOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. 


Os Senhores Associados da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE “PAULO GUILHERME SIQUEIRA” ficam 
corvocados para a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA a ser realizada no da 20 de junho de 
2022. na sede da Associação. sita à Rua Cunha Gago, nº 171, Pinheiros, nesta Capital, às 19:30 horas 
em primera convocação, com a presença mínima de 2/3 dos associados, e mess hora depois com 
qualquer número, a fim de deliberarem sobre a segure Ordem do Dia: 1. Exama do Relatório das 
Atividades do Periodo de Janeiro a Dezembro de 2020; da Demonstração do Resultado do Periodo e 
do Balanço Patrimanial de 2020. 2. Exame da Previsão Orçamentária do Exercicio de 2021. 3. Outros 
assuntos da interesse da Associação que, porventura lorem propostos. Os documentos referentes à 
Ordem do Dia estão à disposição dos associados, na sede da Associação, no horário das 900 às 1200 
e das 1400 às 17:00 horas, exceto aos sábados. Atenciosamente. Layde Hilda Machado Siqueira 
Presidente da Associação. 


SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS PUBLICOS 
MUNICIPAIS E AUTÁRQUICOS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 
CNPJ/MF Nº 55.062.533/0001-90 
AVISO DE GREVE AOS USUÁRIOS DO 
SERVIÇO PÚBLICO E À ADMINISTRAÇÃO | PÚBLICA 
O SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS PUBLICOS MUNICIPAIS E AUTÁRQUICOS DE SÃO BER- 
NARDO DO CAMPO, CNPUMF Nº 55,062.533/0001-90, por seu Presidente. para cumprimento das exigências 
corádas na Lei nº T.783€9. avsa cs Agentes Públicos da Profetura de São Bemardo do Campo e, sobretu 
do. avisa à população usuária dos serviços públicos prestados pelas Prefetura do Muvcipão de São Bernardo do 
Carço, que conforme deliberado em assembleia geral realizada na sesta feira da 2MM/Z022 pela categora dos 
servidoras públicos municipass de São Bemardo no Campo, haverá paralsação geral dos servidores púbécos 
vale cizer, greve gera dos servidores públicos rs sexta feira, da 11052022, a partr das 7h, e com sssemblsa 
Campo para deliberar sobra 
o período peio qual se estenderá a paralisação, podendo essa se estender por prazo mdeterminada. e, sabretido, 
sobre Os prúxvmos passos da campanh larial e lula pars que 4 Administração Pubbcs IMursopal assegure os 
seus dratos à revisão salarial para recompor a por da inflacionária, que se contadas de 2017 a março de 2022 (sem 
cortar 05 anos amenares| já acumulam mas de 13,17%. O Sindicato informa que em cbservânca dos artigos 5, 
10011 dale vP T.TRS de 28 de Junho de 1989, que segundo a decisão do STF na Mariado da Injunção nº 712 
P4 é a legislação a ser cbsercada nas greves do serviço público, será assegurado no minimo 35% (tinta e circo 
por certo) de todas os serviços publicos de cada secretana, sobretudo dos serviços cus paralisação resuho em 
prejuizo rreparável, pela deterioração imeversivel de bens. máquinas é equipamentos. bem como s marutenção 
daquelas essencias à retomada das serviços pubtcos quando da cessação do movimento. vala dar, 05 serviços 
ou styvidades essenciais é 08 serviços mdispersáves so aherdimento das recessidades inadiáveis da cotetividade 
São Bemardo do Campo, 5 de tAvo de 2022. - DINAILTON SOUZA CERQUEIRA - Presidente do Sindicato 


geral com à categoria a ser resizada 45 11h no Paço Municipal de São Berardo cx 





FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA - ICESP 


CNP). 56.577 1530006 06 


COMPRA PRIVADA - ICESP EDITAL 1910/2022 
A FFMVICESE entidade tianivípica provada sem fins lucrativas, através da Departamento Contatos é Compras, situado sa franida Dr 
Amaldo, 25] - Cesquera César, São Paulo - SP toma péliica a abertura do processo de compra. de tipo MENOR PREÇO GLOBAL 
para comeatação ds empresa especiabzada no fomacimanto de IMPRESSÃO DE RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE EM PORTUGUES, 
INGLÊS E SUMÁRIO EXECUTIVO. cujos detalhes estão dspasiveis so sile do ICESP 4 Cor Ea Mp). é que será região pelo 
Regulamento de Compras da PFN 


COMPRA PRIVADA FFMNCESP 1909/2022 
A FFM/ICESE entiuiade Ianiniquca prada sem fins lacrabuos. alravés do Departamento de Contratos e Compras, situiso sa fusnida | 
Dr. Amalén 25] -Corquesra César, São Paulo - SP toma púbbica a abertura do processa de compra, do tipo MENOR PREÇO para aqueição 
de COPO DESCARTÁVEL 200 ML “PP” PCT C/100. cumes detalhes estão disponíveis sosite do CESP Inep asp seg be) eque será regado 
pelo Regulamento de Compras da FEM 

COMPRA PRIVADA - ICESP EDITAL 1906/2022 

A FFIVICESE entidade tientrípica provada sem fis fucrativas, através da Departamento Contatos e Compras, situado sa farda Dr 
Amalós, 25] - Cerqueira Cêsar, São Paulo - SP torta púbiica a abertura do processa de carepra, do fpo MENOR PREÇO, para costrtação 
da empresa especializada no domeo smentz de GRUPO GERADOR CON QUADRO AUTOMÁTICO DE TRANSEERÊNCIA cujos detaíhas estão 
À dspaíveis no site da ICESP (neo espe be), e que será região pelo Regulamento de Compras da FEM 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
Edital n.º 158/2022 - Processo nº 37,353/2022 - Modalidade: Pregão Eletrônico VW 2022 - 
Tipo: Menor Preço por Lote - Ampla Paricipação. Objeto: AQUISIÇÃO DA QUANTIDADE 


ESTIMADA ANUAL DE 62.40 (SESSENTA E DOIS MIL E QUATROCENTOS KILOS) 
KG DE PÃO HOT DOG, DEVIDAMENTE ESPECIFICADOS NO ANEXO 1 DO EDITAL, 
PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - Interessada; Secretaria Municipal da Educação, 


Secretaria do Bem Estar Social c DAE, RECEBIMENTO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: Até 
às 9h do dia 18 de maio de 2.022. ABERTURA DA SESSÃO PUBLICA: dia 18 de maio de 
2.022, às 09h, Informações na Div. de Compras e Licitações, Rua Alameda Dama da Noste, nº 3-14, 
Bauna'SP, no horário das 08h às 12h e das 13h às 17h e fones (14) 3214-3397/3214-4744, 0 Edital 
está disponivel aimvês de download gratuito mo site eve E pode, c poderá ser acessado 
tambéns através do sste my becspgovbe, OC: 8209008010020220000199, onde se realizará à 
sessão de pregão eletrônico. 


Bsuru, (4/05/2022 - Davison de Lima Gimenes - Diretor da Divisão de Compras e Licitações-SME, 


SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA 


AVISO DE LICITAÇÃO 


Modalidade: Pregão Eletrônico nº 47/2022. Objeto: Prestação de serviços de manutenção 
corretiva, com reposição de peças e componentes defeituosos nos arquivos deslizantes 
pertencentes à SEJUSP, instalados na Cidade Administrativa, conforme especificações, 
exigências e quantidades estabelecidas no Anexo | - Termo de Referência e 
especificação descrita no Anexo |l. Abertura dia 17/05/2022, às 10:00 horas, no sítio 
eletrônico www.compras.mg.gov.br. O edital poderá ser obtido no referido site. 
OQ cadastramento de propostas inicia-se no momento em que for publicado o edital 
no Portal de Compras do Estado de Minas Gerais e encerra-se, automaticamente, na 
data e hora marcadas para realização da sessão do pregão. Secretaria de Estado 
de Justiça e Segurança Pública. Rodovia Papa João Paulo Il, nº 4143, Edifício Minas, 
5º andar, Serra Verde, Cidade Administrativa. Belo Horizonte, 04 de maio de 2022. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
Edital n.º 187/M2 - Processo n.º 108,652/2021 - Modalidade: Concorrência Pública nº 0MW2022 - 
Regime de Empreitada Por Preço Global - Tipo Menor Preço Global - Objeto: CONTRATAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO, SOB O REGIME DE EXECUÇÃO 
INDIRETA DE 406,59 M* DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE BASE DE BRITA 
GRADUADA, 212,37 M DE GUIASISARJETAS, 05 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, 36,63 
Mº DE CALÇADA, 03 POÇOS DE VISITA E 139 METROS DE GALERIA DE ÁGUAS 
PLUVIAIS NO PARQUE PRIMAVERA, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO 
DE OBRA, EQUIPAMENTOS E TUDO O MAIS QUE SE FIZER BOM E NECESSÁRIO PARA 
A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E 
NORMAS OFERECIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PERTENCENTE 
A EMENDA PARLAMENTAR N. 25340005/2021 NA MODALIDADE DE TRANSFERÊNCIA 
ESPECIAL DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, Interessado: Socretaria Munscipal de Obras Para 
ser nana sa sp Concorrência, dever a a interessado crer na Secretana dia. Asbminisisação, 


até o horário da sessão. que sora às MH do dia 07 MIZZ, os cone sp a que se relere o item V Mm 
do Edital. O edital de Iscitação poderá ser adquindo jumo à Secretaria de Adminsstração Divisão 
de Licitações, stié o des 06/06/2022, na Praça das Cerejeiras, 1-39 - 2º andas, 3 partir da premeira 
publicação do presente, no borário das 08h às 12h e das 13h às 17h e fones (14) 3235-1337 ou (14) 


3235-1113 081 através de download prasuso no sete poe bagru.sp gov, br 


Bauru, 04/05/MI22 - Talita Crestina Pereira Vicente - Diretora da Divisão de Licitações, 








SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA 
AVISO DE LICITAÇÃO 





Modalidade: Pregão Eletrônico nº 48/2022. Objeto: Preparação, produção e fornecimento 
continuos de refeições e lanches, dentro das instalações da Penitenciária de Belo Horizonte 
| - Pen-BHZ-|, assegurando uma alimentação balanceada e em condições higiênico- 
sanitárias adequadas às Indivíduas Privadas de Liberdade - |PLs e aos servidores públicos 
a serviço na unidade em epigrafe. utilizando 3 contratação de mão de obra carcerária na 
produção das refeições dentro da Unidade de Alimentação e Nutrição, capacitando-a por 
meio de cursos profissionalizantes no ramo de alimentação e nutrição coletiva. Abertura 
dia 17 de maio de 2022, às 10:00 horas, no sítio eletrônico www.compras.mg.gov.br. 
O edital poderá ser obtido no referido site. O cadastramento de propostas inicia-se no 
momento em que for publicado o editalno Portal de Compras e encerra-se, automaticamente, 
na data e hora marcadas para realização da sessão do pregão. Secretaria de Estado de 
Justiça e Segurança Pública, Rodovia Papa João Paulo ||, nº 4143, Edifício Minas, 5º andar, 
Serra Verde, Cidade Administrativa. Belo Horizonte, 04 de maio de 2022. 
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AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA 
PARA OS ITENS 9,10 E 11 


PROCESSO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº, 142/2022 
ORIGEM; SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - SMS. 
OBJETO: CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A SELEÇÃO DE EMPRESA PARA O 
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO AQUISIÇÕES FUTURAS E EVENTUAIS DE MEDICAMENTOS 
ANÁLOGOS DE INSULINA, PARA ATENDER À DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA 
SAUDE DE FORTALEZA - SMS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 
PREVISTOS NO ANEXO | - TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL. 
DO TIPO: MENOR PREÇO. 
DA FORMA DE FORNECIMENTO: POR DEMANDA 
O(A) Pregoeirola) da CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE FORTALEZA - CLFOR, 
torna público para conhecimento dos licitantes e demais interessados, que o(a) PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº. 142/2022 - SMS, foi declarada FRACASSADA PARA OS ITENS 9, 10€ 11 
[CANCELADOS NO JULGAMENTO), Maiores informações através do email lidtacaos dor 
fortaleza. ce.gov.br ou pelo telefone: (85)3452-3477 
Fortaleza - CE, 04 de maio de 2022 
JOSE JESUS LÉDIO DE ALENCAR 
Pregoeiro(a) da CLFOR 


EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES 
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO 
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO 
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 111/2022 - CSL/EMSERH 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 97,877/2021 - EMSERH 


OBJETO: Contratação de Empresa Especsizada na Prestação de Serviços de Saúde em 
Anestesiologia, pars atender a demanda do Hospital Regional de Morros, administrado pela 
EMSERH 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE 

DATA DA ABERTURA: ADIADO ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO em virlude de pedido de 
esclarecimento não respondido em tempo hábil. 

ID [nº 930341). 

MOTIVO DO ADIAMENTO: Esciarecmento não respondido em tempo hábil 

Local de Realização: Sistema Lictações-e. www.licitacoes-e.com.br. 

Edhtal e demais informações estão disponiveis no site da EMSERH (www emserh ma.gov.br). 
Informações adiconas serão prestadas na CSUEMSERH. localizada na Av. Borborema, Qd-16. nº 25 


Bairro do Calhau, São LuisMA, pelos e-mails csimemserh.ma.gov.br, eduardo .emserhiigmail.com 
ou eduardo. santosghemserh.ma.gov.br, ou pelo telefone (38) 3235-7333. 


São Luis (MA), 29 de abril de 2022 
Eduardo Henrique de Melo Santos 
Agente de Licitação da CSUEMSERH 











Q elinvestidor 


ESTADÃO 
















































E-book gratuito: 
IR 2022 


para 
Dicteilcig=[o-10 


NEteMe= ir Nar! 
malha fina! 


Aponte a câmera 
do seu celular para 
o QR Code abaixo e 

cadastre-se para 

receber este 
conteúdo gratuito 


LpJo, 


ATITUDE MUDA TUDO 





QUINTA-FEIRA, 5 DE MAITO DE 2022 


O ESTADO DE S. PAULO 


Investimentos Reação negativa 


XP perde US$ 1 bi na Bolsa dos EUA 


— Dia negativo no pregão de tecnologia Nasdaq refletiu tanto o balanço do primeiro 
trimestre, considerado fraco, quanto a compra de novas ações da XP pelo banco Itaú 


LUISA LAVAL 

CYNTHIA DECLOEDT 

Um dia depois de a XP Investi- 
mentos ter divulgado seu ba- 
lanço para o primeiro trimes- 
tre de 2022, a gigante brasilei- 
ra sentiu a insatisfação dos in- 
vestidores na Bolsa de tecnolo- 
gia Nasdaq. Após chegara per- 
der 15% pela manhã, os papéis 
fecharam em baixa de quase 
7,5%. Apenas ontem, a perda 
de valor de mercado foi de 
US$ 985,6 milhões. Em um 
ano, a baixa da XP no pregão 
de Nova York supera 40%. 

De acordo com analistas ou- 
vidos pelo Estadão/Broadcast, 
o desempenho ruim das ações 
foi motivado menos pelos re- 
sultados e mais pela indefini- 
ção da venda da fatia do Itaú e 
da Itaúsa na empresa. 

A XP fechou o primeiro tri- 
mestre com lucro líquido de 
R$ 987 milhões, o primeiro re- 
sultado trimestral abaixo de 
R$ 1 bilhão desde o início de 
2021. O sócio e diretor financei- 
ro da XP, Bruno Constantino, 
comentou que o início do ano 
foi desafiador tanto pelo im- 
pacto da variante Ômicron na 
economia quanto pelo início 
da guerra entre Rússia e Ucrã- 


nia. Esses fatores alimentaram 
a volatilidade no mercado, es- 
pecialmente o de ações, que 
concentra a maior parte das re- 
ceitas da XP. 

O banco americano JPMor- 
gan apontou em relatório que 
a XP apresentou um resultado 
“tímido” no primeiro trimes- 
tre deste ano, com redução de 
rendimentos. Deacordo coma 
instituição, esse cenário, com- 
binado com as vendas “inter- 
mináveis” de ações da Itaúsa e, 
em breve, do Itaú, foi o sufi- 
ciente para os papéis desaba- 
rem ontem. 


PRESSÃO. Os analistas do JP 
Morgan - Domingos Falavina, 
Kenneth B. Worthington, Gui- 
lherme Grespan, Yuri R. Fer- 
nandes e Marlon Medina - afir- 
maram que, embora a XP te- 
nha conseguido lidar relativa- 
mente bem com a volatilidade 
do mercado, a quantidade de 
ações da Itaúsa representa 
uma pressão extra gerada pelo 
seu volume excessivo. 
Naúltima sexta-feira, o Itaú 
informou que adquiriu, por 
aproximadamente R$ 8 bi- 
lhões, uma participação de 
1,36% da XP. Embora a transa- 
ção fosse prevista no contrato 
original de investimento em 


Criptoativos Aquisição cancelada 


Queda da Coinbase na Bolsa “trava” 
negócio com Mercado Bitcoin 


O anúncio da aquisição da 
2TM, dona do Mercado Bit- 
coin, pela Coinbase, maior cor- 
retora de critpoativos dos 
EUA, previsto para esta sema- 
na, foi suspenso ontem. Segun- 
do apurou o Estadão/Broadcast, 
a seguida queda nas ações da 
Coinbase inviabilizou o negó- 
cio, que, em grande parte, esta- 
va baseado em troca de papéis. 
Desde que a corretora norte- 


McKinsey 
Talks 


americana foi listada na Nas- 
daq, em abril de 2021, suas 
ações já caíram 64%, e o valor 
de mercado despencou de US$ 
6obilhões para US$ 26 bilhões. 
A decisão de cessar o negó- 
cio, segundo fonte, veio quan- 
do as ações da Coinbase atra- 
vessaram o “piso” de US$120 e 
ficou evidente que as chances 
de recuperação dos papéis no 
médio prazo eram baixas. 
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Volatilidade do mercado no 1º trimestre foi desafio para a XP 


2017 -eo Itaú já tenha sinaliza- 
do que não pretende ficar com 
os papéis -, o mercado estava 
pronto para o rompimento da 
relação com o banco. 

Até o começo do ano passa- 
do, o Itaú detinha uma partici- 
pação de 46% na XP. Primeiro, 
vendeu 5% no mercado. Para 
deixar de ser sócio da empresa 
de investimentos, cindiu os 
41% restantes em um nova em- 
presa. Depois disso, as ações 
acabaram sendo distribuídas, 


A2TM, por sua vez, havia pa- 
ralisado vários de seus negó- 
cios envolvendo aquisições e 
expansão, especialmente fora 
do Brasil. A estratégia da em- 
presa dos EUA era, a partir da 
aquisição da 2TM, estabelecer- 
se como a maior corretora de 
criptoativos da América Lati- 
na. Não fazia mais sentido man- 
ter as conversas diante de tal 
cenário, comentou uma fonte. 


proporcionalmente, aos seus 
acionistas, sendo que a maior 
fatia ficou com a holding Itaú- 
sa, que controla o banco, de 
cerca de 19%. Já neste ano, a 
Itaúsa também vendeu parte 
de sua posição e já embolsou 
R$ 1,8 bilhão, detendo atual- 
mente cerca de 11%. 

Diante dessa nova compra, 
o UBS BBcitoua possibilidade 
de a XP organizar a recompra 
de algumas das ações detidas 
por Itaúsa e Itaú, aliviando es- 


MUDANÇA DE CENÁRIO. Quan- 
doas negociações foram inicia- 
das, em dezembro de 2021, as 
ações da Coinbase estavam em 
torno de US$ 280, mais próxi- 
mas dos US$ 328,28 da estreia 
na Nasdaq, em 14 de abril de 
2021, Hoje, os papéis são nego- 
ciados por cerca de US$ 118. 

Segundo fontes, a pressão so- 
bre as ações da companhia te- 
ria levado à suspensão de aqui- 
sições em outras regiões além 
do Brasil. 

Paralelamente à aquisição 
da 2TM, a Coinbase já vinha 
montando sua operação local. 
No fim de abril, trouxe Fabio 
Tonetto Plein, ex-PicPay e 
Uber, para ser o líder da opera- 
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R$ 987 mivoio 
lucro líquido da XP no pri- 
meiro trimestre de 2022, 
9% abaixo do resultado do 
quarto trimestre de 2021 


3,5 Mi eraa base de 
clientes ativos da corretora 
em março, com R$ 873 bi- 
lhões sob custódia 


RS So bi é o valor que 


o Itaú vai pagar pelo 
equivalente a 11,36% do 
capital da XP, após exercer 
o direito de compra 
anteriormente acordado 





sa condição. Em teleconferên- 
cia com analistas e investido- 
res, a XP sinalizou essa inten- 
ção e que teria dado início a 
conversas com o banco. 

Analistas do Credit Suisse 
destacam que, embora os exe- 
cutivos da XP tenham aponta- 
do para uma recuperação dos 
mercados em março como um 
indicador de melhora, o cená- 
rio permanece desafiador e os 
riscos continuam para a com- 
panhia. é 


ção brasileira. Até então, so- 
mente Marcello Azambuja es- 
tava à frente do negócio no 
País, organizando o desenvolvi- 
mento dos sistemas digitais pa- 
ra conexões da corretora nor- 
te-americana com clientes e 
meios de pagamento, Contra- 
tações de engenheiros, desig- 
ners e diretores de pagamen- 
tos foram anunciadas. 

Procurado, o Grupo 2TM 
não comentou sobre a even- 
tual aquisição, mas afirmou se- 
guir comprometido com a 
construção de uma infraestru- 
tura de mercado baseada em 
blockchain. A Coinbase não 
respondeu até o fechamento 
desta edição. €co. 





m | ECONOMIAS. NEGÓCIOS 





CYNTHIA DECLOEDT, TALITA NASCIMENTO, 
CIRCE BONATELLI E GABRIEL BALDOCCHI 


TWITTER: COLUNADOBROAD 
COLUNABROADCASTPESTADAO.COM 


De olho em reestruturação 
no País, Casino pode fatiar 
venda do Pão de Açúcar 


onhecido por acessar o mercado com opera- 

ções que fogem das tradicionais, o Grupo Casi- 

no estuda agora a venda de participações em 

seus negócios. O objetivo é avançar na reestru- 
turação das operações no Brasil, o que incluiria a 
bandeira Pão de Açúcar. O movimento vem sendo 
feito desde 2020, com vendas e separação de ativos 
para reduzir o endividamento e aproveitar melhor 
os recursos. Uma estratégia na mesa é a venda de fa- 
tias de seus negócios. Em 2020, o Casino tornou a 
operação do Assaí independente do Grupo Pão de 
Açúcar (GPA). Listados na B3 de forma separada, 
passaram a valer mais do que juntos. O passo seguin- 
te foi injetar dinheiro no caixa do GPA, com a venda 
dos pontos do Extra Hiper ao Assaí. 


Três bandeiras de varejo estão na mesa 


Com o Mercado Extra, o Grupo Éxito e o Pão de Açú- 
car disponíveis para entrar nesse rearranjo, surgiram 
rumores de que o empresário Abilio Diniz, que trans- 
formou a bandeira de supermercados numa potência 
quando era seu controlador, estaria em conversas pa- 
ra ficar com uma fatia da rede. 


Rumor sobre Abilio Diniz ajudou ação 


Hoje, Diniz é investidor do Carrefour. Uma das 
áreas da Península Participações, que gere seus re- 
cursos, prioriza aportes em educação, consumo e va- 
rejo. Como costuma olhar ativos nessas áreas - e 
tem o caixa recheado - , as ações do GPA subiram 
mais de 10% desde que os comentários começaram. 





e EM JOGO. As conversas para 
vendas se estendem a quase to- 
dos os negócios e participações 
do GPA, desde que a galinha 
dos ovos de ouro, o Assaí, foi 
preservada. O Grupo Éxito, que 
está presente na Colômbia, Ar- 
gentina e Uruguai, já teria sido 
alvo de propostas de aquisição, 
como noticiado pela Coluna. 


e DE OLHO. O GPA admitiu pos- 
teriormente ter recebido pro- 
postas por ativos maduros da 
companhia, sem citar opera- 
ções específicas do Éxito. Na 


última teleconferência, o dire- 
tor financeiro, Guillaume 
Gras, afirmou que pode haver 
novidades nessa frente. 





e E-COMMERCE. Outra fatia dis- 
ponível para ser negociada é a 
participação do GPA na empre- 
sa de e-commerce francesa 
Cnova. Segundo Gras, ela deve 
ser vendida assim que o merca- 
do estiver propício. Até o Ja- 
mes, app de entregas do GPA, 
já foi classificado pelo ex-CEO 
Jorge Faiçal como parte impor- 
tante da estratégia, mas não 
mais entre as centrais. 


Coluna do 
Broadcast 


MUDANÇAS À VISTA 


TABA BENEDICTO/ESTADÃO 


Bandeira Pão de Açúcar está entre os ativos que podem ser incluídos 
no processo de reestruturação do grupo francês Casino no Brasil 


e CALIBRE, O problema do Casi- 
no é encontrar compradores 
com bala na agulha para adqui- 
rir ativos em transações que 
envolvam só pagamento em di- 
nheiro. Fora isso, muitos dos 
concorrentes, como o Carre- 
four, estão envolvidos em ou- 
tras operações, que enfrentam 
forte escrutínio do Cade. Pro- 
curados, o Casino e o GPA dis- 
seram que não comentariam. 
A Península disse que não co- 
menta “rumores de mercado”, 


e NO TELHADO. A canadense 
Brookfield adiou, de novo, as 
negociações para venda das 
suas participações nos shop- 
pings Higienópolis, Pátio Pau- 
lista (São Paulo) e Riosul (Rio 
de Janeiro). A negociação dos 
ativos havia sido retomada no 
começo do ano, mas não hou- 
veacordo sobre o valor. A dete- 
rioração do cenário macroeco- 
nómico também pesou. 





e BILHÕES. A Brookfield é a só- 
cia majoritária nesses em- 
preendimentos, com uma fa- 
tia de so% a 55% em cada um 
deles. Essa fatia deve valer en- 
tre R$ 2,5 bilhões e R$ 3,5 bi- 
lhões, segundo analistas. Há 
pouca gente com dinheiro pa- 
ra assinar um cheque dessa 





magnitude. E com os juros lá 
no alto, tomar financiamento 
ou buscar capitalização em Bol- 
sa ficou mais complicado. 





e EMPACOU. A Coluna apurou 
que Iguatemi e Multiplan con- 
versaram com a Brookfield, 
mas sem um acordo sobre pre- 
ço. A Ancar, que é a administra- 
dora do RioSul, também se in- 
teressou, mas não fez oferta fir- 
me. A tendência é o processo 
de venda ser retomado só após 
as eleições. Procurada, a 
Brookfield não comentou, 





e CARO. O ataque cibernético 
sofrido no Brasil pela Atento, 
em outubro, custou mais caro 
do que o imaginado à multina- 
cional de call center. Após refa- 
zer as contas, O grupo agora 
avalia um impacto de US$ 46,1 
milhões (R$ 230 milhões). 
Além do gasto para remediar a 
ação criminosa, foi contabiliza- 
da a perda de receita causada 
pelo evento. As receitas da divi- 
são brasileira encerrariam o 
ano com uma alta de 6% no 
ano passado, sem considerar o 
incidente, para um total de 
US$ 603,6 milhões. A ação dos 
hackers, porém, fez com que o 
número ficasse em patamar se- 
melhante ao do ano anterior, 
em US$ 568,8 milhões. 


QUINTA-FEIRA, 5 DE MATO DE 2022 


O ESTADO DE S. PAULO 





Tom mais ameno do banco 
central dos EUA ajuda varejo 


TIAGO QUEIROZ/ESTADÃO 


UERN 
BR 


VE UNG AY3- 6468" 





&. Após um dia de per- 
das, as empresas do 
setor de varejo subi- 

ram ontem na B3, graças ao 

tom menos duro do que o 

esperado do Fed, o banco 

central americano, em rela- 
ção à política monetária. 

“Esse viés um pouco mais 

leve animou o mercado. Há 

também essa melhora no 
risco externo que impulsio- 
na a Bolsa brasileira”, disse 

Rafael Passos, da Ajax Capi- 

tal. Magazine Luiza subiu 

7,61%, seguida por America- 

nas (7,54%) e Via (+5,59%). 

Soma avançou 4,56%. 








Marfrig e JBS têm 
forte queda na B3 


MABFRIG - 24/4/2015 






Os papéis da Marfrig 
e da JBS foram os 

” | que mais caíram on- 
tem no Ibovespa. O merca- 
do digeriu mal uma possível 
mudança na política de paga- 
mento de dividendos sinali- 
zada pela Marfrig e, com is- 
so, a ação ON caiu 7,76%. Já 
a JBS recuou 3,04%. Para Re- 
gis Chinchila, da Terra Inves- 
timentos, as baixas do setor 
de frigoríficos podem ser 
atribuídas ao cenário mais 
desafiador à frente, com alta 
de juros e maior pressão in- 
flacionária nos EUA, além 
da guerra na Ucrânia. 


EE 
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Acompanhe o 
mercado de 
FUNDOS DE 
INVESTIMENTOS 
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broadcast 


O Broadcast+ 
é a melhor e 
mais completa 
fonte de 
informações 
sobre 
Fundos de 
Investimentos 


e + de 20 mil fundos 
e Valores de Cotas e 
Patrimônio Liquido 
e Carteira, indicadores, 
documentos e balancetes 
e Simulações e Geração de 
Lâminas e Fronteira 
eficiente, análises de 
retorno, comparativo com 
benchmaks e visão gráfica 
e Notícias e Busca 
avançada, 
filtros detalhados e 
integração com planilhas 





broadcast" 


Grande São Paulo: 11 3856.3500 
Outras localidades: 0800 011 3000 
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HBR 1 Investimentos Imobiliários Ltda. 


CNPJ 12052.8691/0001-06 
Relatório da Administração 


ECONOMIAS NEGÓCIOS | pis 





Senhores Cotistas, em cumprimento às determinações legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V. Sas. as demonstrações contábes da HBA 1 mestimentos Imobediáros Ltda, relasvas ao exercício encerrado 


em 31 de dezembro de 2021. 


Mogi das Cruzes, 25 de abril de 2022 


Balanços patrimoniais - 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Valores expressos em milhares de reas) 


Ativo S1N2/2021 312/2020 
Circulante 

Cama e equivalentes de caixa 1035 1.164 
Contas a receber 11.221 11.045 
Adiantamentos 265 1 
Cessão de direitos antecipados 933 pao 
Outros ativos 949 - 
Total do ativo circulante 143M 13.092 
Não circulante 

Parte Agiaconadas 41349 20,400 
Cessão de direitos antecpados 13810 14,790 
Propriedades para investimento 407.000 280.000 
imobilizado e mtangivel liquido 196 190 
Total do ativo não circulante — 462355 315.380 
Total do ativo 476.749 * 328472 


Passivo 31/12/2021 31/12/2020 
Circulante 
Fornecedores 1.173 Ba 
Obrigações trabalhistas e inbutárias EC 552 
Contas à pagar - 142 
Total do passivo circulante 2411 1.535 
Não circulante 
Fornecedores 193 279 
Total do passivo não circulante 193 zr9 
Patrimônio liquido 
Capital social 217.240 211.390 
Adiantamento para Futuro 

Aumento de Capital 1.250 1.400 
Reserva de Lucros — 255.865 1 — ia ae 
Total patrimônio liquido = ATAMAS 
Total do passivo e do patrimônio liquido 476.749 a 


Demonstrações das mutações do patrimônio liquido para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 
(Valores expressos em milhares de reais) 
Adiantamento Reservadelucro | 


Reserva Totalde Lucros Patrimônio 











Saldo em 31 de dezembro de 2019 130.290 78.100 49.327 AG? 16.443 - 277.622 
Lucro liquido do exercicio - - - - — — 44636 44.636 
Aesiartamento Para Futuro Aumento de Capital 4.400 - 4400 
integralização de capital - com recursos 81.100 (81.100) - - — — - — 
Constitução de reserva legal - - - 228 — 2282 (2232) —- 
Constitução de reserva de lucros a realizar - 10,601 10601 (10601) 

Reserva de lucro à realizar - - . Naa - — . M.803 (31.809) — 
Saldo em 31 de dezembro de 2020 211,390 1.400 81,130 5694 27,044 113.868 as 325.658 
Lucro líquido do exercico - - - - - . 7 
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital - (150) - - - - - (150) 
integralização de capital - com recursos 5.850 - - - - - - 5.650 
Constituição de reserva legal - - - 7104 - 7104 (7.104) - 
Constituição de reserva de lucros a reaiizar - - — 33746 33746 (33746) — 
Reserva de lucro a realizar E ENE E nte NA RS OLL) - 
Saldo em 31 de dezembro de 2021 217.240 1250 182.367 12798 60.790 255.965 - 474.445 


A Diretoria 
Demonstrações dos resultados 
dos exercicios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 
[Valores expressos em milhares de reais) 


F1N2/2021 3112/2020 

Receita liquida 20.399 15424 
Custos (2.546) (1.469) 
Lucro bruto 17.853 13.955 
Despesas e receitas 
Despesas gerais e admnstratnas (200) (151) 
Despesas comerciais (26) (23) 
Despesas tributárias (5) - 
Outras despesas e receitas (17) - 
Variação do valor justo de propriedade 

para investimento 126.898 (723) 
Resultado antes do 

resultado financeiro 144.503 13.058 
Resultado financeiro 
Despesas financeiras (154) (72 
Receitas fnanceiras 2 81 
Resultado antes do imposto de renda E . 

e contribuição social 144.376 13067 
imposto de renda e comn- 

buição social correntes (2.289) (1.745) 
imposto de renda 

e contribuição social diferdos - 33.314 

Demonstrações do resultado abrangente 


para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 
e 2020 [Valores expressos em milhares de res) 


3112/2021 31/12/2020 
Lucro liquido do exercicio 142.087 44.636 
Outros resultados abrangentes - - 
Total do resultado abrangente do exercício 142087 44,636 


Demonstrações dos fluxos de caixa (Método indireto) para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Valores expressos em milhares de reais) 


31/12/2021 31/12/2020 
Das atividades operacionais 
Lucro antes do imposto de 


renda e contnbuição social 144.376 13.067 
Ajustes para conciliar o resultado 

às disponibilidades geradas 

pelas atividades operacionais 

Variação do valor justo de 

propredades para investimento (126.898) 723 
Resultado do exercício ajustado 17AT8 13.790 
Decréscimo/acréscimo) 

em ativos e passivos 

Contas a receber (176) (511) 

Adiantamentos (264) 3.327 

Tributos à recuperar - 517 

Cessão de direitos antecipados aa 70z 


André Lués de Oliveira Agostinho: Diretor 


31/12/2021 31/12/2020 


Outros ativos (940) - 
Fomecedores 2 15 
Obrigações trabalhistas e tributárias 386 (1,003) 
Outros passivos (228) (156) 
Caixa liguido aplicado (gerados) é 
pelas atividades operacionais 17.517 16.591 
imposto de renda e 
contribuição social pagos (2289) (1.745) 
Fluxo de caixa das atividades 
de investimentos 
Acréscimo do ativo 
imobilizado e intangível (6) - 
Propriedades para invesiimento (1024 (3.883) 
Caixa liquido aplicado nas 
atividades de investimentos (108) (3.883) 


Alexandre Rets Nakano: Diretor 


31/12/2021 31/12/2020 


Fluxo de caixa de financiamento 

AFAÇ (150) (76.700) 
integralização de capita com recursos 5850 61.100 

Partes relacionadas (20.849) [15.448] 
Caixa liquido gerado nas atividades 

de financiamento (15.249) (11.048) 
Variação liquida do caixa 

e equivalentes de caixa (129) (85) 
Caixa o equivalentes de caixa 
No início do exercício 1.164 240 
No final do exercício 1.035 1.164 
Variação liquida do caixa 

e equivalentes de caixa (129) (85) 


Marcio Cleinton Gomes Passos - Gerente Contábil - CRO 15P 2062710-0 


As informações contábeis completas com as respecívas notas explicativas, encontram-se na sede da Companhia. 








HBR 3 Investimentos Imobiliários S.A. 


CNPJ 15.794.501/0001-64 
Relatório da Administração 





Senhores Acionistas, em cumprimento às determinações lagais e estatutárias, submetemos à apreciação de V Sas. as demonstrações contábeis da HBR 3 Investimentos Imobiliários S.A., relativas ao exercício encerrado 


em 31 de dezembro de 2021. 


Mogi das Cruzes, 25 de abril de 2022 


Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Valores expressos em milhares reais) 











Ativo 31/12/2021 31/12/2020 nto 31/12/2021 31/12/2020 
Circulante reulante 
Cama e equinalentes de caixa 25 26 osso bee 7 
Títulos e valores mobiliários 2414 4,324 Obrigações trabalhistas e inbutárias 105 ava 
Contas a receber 1115 1.090 Total do passivo circulante 7.095 6.643 
Aeiantamentos 2 a3 Não circulante cid 
Tributos a recuperar 112 490 Debênturos - 
TD aeea coesa Contas à pagar aquisição de móves 16.375 14.800 
Total do ativo circulante 3668 5963 royisão para tributos diendos 20.169 24542 
Não circulante Outros passivos 3 1 
Empréstimos - mútuo 32344 31010 Total do passivo não circulante 117.431 118.156 
Contas à receber - 718 erp nr Esié S 
Tributos diferidos pttal social 15.11 15.110 
Progti E » soeasps se Ajuste de avaliação patrimonial 14.674 14.674 
ropriedades para rvestimento 149900 162.757 Reserva Legal 33,805 SE 264 
Total do ativo não circulante 184.247 | 194,8684 Total patrimônio liquido — 63.389 76.048 
Total do ativo 1 15 — 200.847 Total do passivo e do patrimônio liquido 187.915 200.847 
Eine nabaig mroa dção socio a de dezembro de 2021 e 2020 
(Valores expressos em milhares reais) 
Ajuste de Reserva Total de Lucros 
Capital avaliação Reserva Reserva de lucros reserva (Prejuízos) Patrimônio 
Social patrimonial  logal a roalizar de lucro acumulados liquido total 
Saldo em 31 de dezembro de 2019 15110 Traga as “rasos 14.508 43.524 61.087 - 90.871 
Prejuízo líquido do exercicio - - - - (idãca) (14.823) 
Absorção do prejuizo do exercício : === M4823) (14823) 14,823 — 
Saldo em 31 de dezembro de 2020 15.110 14.674 32054 14.508 28.701 46.264 - 76.048 
Prejuízo liquido do exercicio - - - —- - - (12659) (12.659) 
Absorção do prejuizo do exercício - - - - (12,659) (12659) 12,659 
Saldo em 31 de dezembro de 2021 15.110 14.674 3054 14.508 16.042 33.605 - asas 


A Diretoria 
Demonstrações dos Resultados 
dos Exercicios findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 
(Valores expressos em milhares reais) 
31/12/2021 31/12/2020 

Receita liquida 10.604 11.494 
Custos (599) (495) 
Lucro bruto 10,005 10.999 
Despesas e receitas 
Despesas gerais e administranvas (681) (354) 
Despesas tributárias (70) (52) 
Variação do valor justo de 

propriedades para investimento 12.651) 7.5 
Resultado antes do resultado financeiro (3.587) 18.114 
Resultado financeiro 
Despesas financeiras (16.511) (2.647) 
Receitas fnanceiras 1,460 1,052 
Resultado antes do imposto de renda 

e contribuição social (18.638) 9.519 
imposto de renda e coninbuição social 

comentes - (198) 
imposto de renda e cormribuição social 

diferidos 5.979 (24,144) 
Prejuízo do ich (12.559) (14.823) 

Demonstrações do Resultado 
para os Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 
(Valores expressos em milhares reais) 
3112/2021 31/12/2020 

Prejuízo do exercício (12.650) (14.823) 
Outros resultados abrangentes 


Total do resultado abrangente do exercício — 412.559) 8) Tuas) 


Demonstrações dos fluxos de caixa (Método indireto) para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Valores expressos em milhares de reais) 


3112/2021 312/2020 
Das atividades operacionais 
Lucro antes do imposto de renda 
e contribução social (18.638) 
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades 


9.519 


9.347 
(310) 
Asualização sobre contas a pagar 
de aquisição de imúveis 
Provisão para perda esperada com 
créditos de liquidação duvidosa - - 
Baixa de propriedades para 
emestimento - - 
Elego de mudanças na participação 
em controladas (compras e vendas) - - 


André Luis de Oliveira Agostinho: Diretor 


1.575 731 


HNAZRO21 31/12/2020 


Vanação do valor justo de 
propriedades para rvestinento 12.861 (7.521) 
Resultado do exercício ajustado 9.151 11.765 
Decróscima/(acróscimo) em ativos e passivos 
Contas a receber as (8601 
Adiantamentos o] (31) 
Tributos a recuperar 378 (482) 
Fomecedores (64) 66 
Obrigações trabalhistas € tributárias (204) (1.514) 
Outros passivos 2 (12) 
Caixa liquido aplicado (gerados) 
pelas atividades operacionais 9.988 92133 
Imposto de renda e contrbuição 
social pagos - (188) 


Fluxo de caixa das atividades de Investimentos 
Tituos e valores mobibários 


Alexandre Reis Nakano: Diretor 


1.910 31.047 


3112/2021 31/12/2020 


Propriedades para investimento (41 (324) 
Caixa liquido aplicado nas 

atividades de investimentos 1.906 30.723 
Fixo de caixa de financiamento 
Pagamentos de empréstimos e 

financiamentos (11.695) (11.786) 
Emprestimos (Mútuo) - 
Caixa líquido gerado nas atividades 

de financiamento (11.895) (42486) 
Variação liquida do caixa e 

equivalentes de caixa (1) 12828) 
Caixa e equivalentes de caixa 
No início do exercício 26 2.854 
No final do exercício 25 26 
Variação líquida do caixa 

e equivalentes de caixa (1) 42828) 


Marcio Cleinton Gomes Passos - Gerente Contábil - CRC 1SP 206271/0-0 


As informações contábeis completas com as respecívas notas explicativas, encontram-se na sede da Companhia. 





MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA 


CAIXA 


RESIDENCIAL OURO VERDE — 
(TORRE B - JEQUITIBÁ) 


Aos adquirentes de unidades habitacionais do empreendimento citado no título, localizado na 
Rua Topazio, 82, Bairro Galo de Ouro, Cerquiha'SP, notificamos que foi contratada pela Berkley 
Inermacional do Brasil Seguros AS (par meio de termo de compromisso firmado com a Caixa 
Econômica Federal) a construtora Torres Engenharia Construção e Incorporação EJRELI, como 
construtora substituta para término de obra « legalização do empreendimento, sendo o navo 
prazo previsto para concisão do empreendimento fevereiro de 2023. Aos adquirentes que 
possuem financiamento com a CAIXA soliztamos atualização dos dados de contato (telefone, 
endereço de correspondência e e-mail) no apiicasvo CAIXA Habitação ou junio à agência de 
vinculação do empreendimento: Agência Cerquilho: Rua Dr. Sogras Hungria, 270, Centro — 
Cerquiho'SP. Aos adquirentes que não possuem financiamento com a CAIXA solicitamos a 
apresentação dos documentos que comprovem a aquisição do imóvel (contrato de compra e 
venda) e quai & siluação do pagamento à incorporadora (comprovantes de pagamento), além 
dos dados de contato (lelefone, endereço de cormespondência e e-mail). Tais documentos, 


psi | | dr 


o bia FrOrRAL 


AVISO DE SUSPENSÃO 


PROCESSO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº, 181/2022 
ORIGEM: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SME. 


MÓDULO Il 


DO TIPO: MENOR PREÇO. 


seguintes hipóteses: || 


em regime de tarefa. 


bem como documentos de identificação da(s) liludar res) do contrato, deverão ser entregues à 


agência de vinculação do empreendimento, cujo endereço já consta acima. 


OBJETO: CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A SELEÇÃO DE EMPRESA PARA 
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDAS DA INSPETORIA DE SEGURANÇA 
ESCOLAR DA GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES 
E QUANTITATIVOS DESCRITOS NO ANEXO | - TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL 


DA FORMA DE FORNECIMENTO; POR DEMANDA, nos termos do Decreto nº 7,892, de 
23 de janeiro de 2013, Art. 3º- O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado nas 
- quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de 
entregas parceladas ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou 


OXA] Pregoeiro(a) da CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE FORTALEZA - CLFOR, 
torna público para conhecimento dos licitantes e demais interessados que, conforme 
solicitado através do Oficio nº 1651/2022/65-SME, o processo em epígrafe foi SUSPENSO. 
Maiores informações através do email licitacaosiclforfortaleza.ce gov.br. 


Fortaleza - CE, 04 de maio de 2022. 
ROMERO RAMONY HOLANDA LIMA MARINHO 


Pregoeiro(a) da CLFOR 





BI4 | ECONOMIA &: NEGÓCIOS QUINTA-FEIRA, 5 DE MAIO DE 2022 O ESTADO DE S. PAULO 








“ “ “A. “ 
HBR 4 Investimentos Imobiliários S.A. 
CNPJ 15 794.010/0001-13 
Relatório da Administração 
Senhores Acionistas, em cumprimento às determinações legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações contábeis da HER 4 Investimentos imobiliários S.A, redativas ao exercício encerrado 
em 31 de dezembro de 2021 Mog das Cruzes, 25 de abril de 2022 A Diretoria 


Balanços Patrimoniais 31 de Dezembro de 2021 e 2020 [Valores expressos em milhares de reais) Demonstrações dos Resultados 











R Passivo 31/12/2021 31/12/2020 dos Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 
Ativo 31/12/2021 31/12/2020 Circulante (Valores expressos em milhares de reais) 

Circulante Debêntures 3.978 3718 HNA2202 312/2020 
Fomecedores 7 á ; 

E : > Receita liguada 7. 41 
Caixa e equivalentes de caúes 53 25 Obrigações trabalhistas e tributárias so 05 Fa operacional a a o 
Tituios e valores mabilários 6544 7.271 Contas a pagar = 378 a (LE 1164) 

Total do passivo circulante 4.066 4406 Lucro bruto 7.615 6.246 
Contas a receber 1169 2.207 credo dante aitiá sto Des se a 
ures É 
Tributos a recuperar 76 EM Provisão para tributos diferidas 10.599 16.385 Despesas gerais e administrativas (85) (53) 
Total do ativo circulante 7542 9.807 Outros passivos sera Despesas tributárias (15) (15) 
Não circulante Iodo dna do circutante 56.697 63.155 variação do valor justo de propriedades 
Tributos diferidos 264 — Capital social 10 0 para invesômento (16.957) 2125 
, s — Ajuste de avaliação patrimonial 27.500 27500 Resultado antes do resultado financeiro (9.452) 8.303 
Propriedades para invesômento 75.400 82.327 ssrjes Cod aço f 14 er 7.063 Resultado fi = 
" ão ck otal pat o o k tas 
Total do ativo não circulante 75664  s2327 na o Pose em 22743 34573 Despesas financeiras (8608) (5.202) 
Total do ativo 83.506 102.134 patrimônio liquido 83.506 102134 Receitas fnanceiras 2m 268 
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Liquido para os Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 Resultado antes do imposto de renda 
(Valores expressos em milhares de reais) e contribuição social (17.859) 3.369 
Reserva de lucro Imposto de renda e contribuição social 
Ajuste de Reserva Total de Lucros = y 217 
avaliação Reserva Reserva de lucrosa reserva (Prejuízos) Patrimônio coments - (237) 
Capital social patrimonial legal de lucros realizar de lucro acumulados liquido total Imposto de renda e contribuição social dferidos 6029 (16.355) 
Saldo em 31 de dezembro de 2019 5.500 27.500 1441 6.841 12524 20.805 - 53.806 Lucro/Prejuízo do exercício (11.830) (13,233) 
Lucro liquido do exercício - - - (13.233) (13233) ar 
Absorção do prejuízo do exercica - - — (1219) (12.014) (13.233) 13.233 — Demonstrações do Resultado Abrangente 
Redução de capral (5.490) — - — - - - (5.400) para os Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 
Distribuções de lucros (510) [510] (510) (Valores expressos em milhares de reas) 
Saldo em 31 de dezembro de 2020 10 27.500 1.441 5.622 -— . 7063 — 34.573 H/A2ZRo 312/2020 
Lucro liquido do emercício - — - - - - (11.830) (11830)  Lucro/prejuizo do exercicio (11830) — 413,233] 
Absorção do prejuízo do exercicio - 184 (12.014) [11.830] 11.890 - — Cutros resultados abrangentes - - 





Saldo em 31 de dezembro de 2021 10 27.500 1.441 5.606 (12014) (4.767) - 22.743 Total do resultado abrangente do exercício (11.830) (13.233) 


Demonstrações dos Fluxos de Caixa (Método Indireto) para os Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 (Valores expressos em milhares de reais) 
SIA22021 31M2/2020 31/12/2021 31/12/2020 


Das atividades operacionais Obrigações trabalhistas e tributárias (225) 27 Distribuição de lucros - (510) 
Lucro antes do impasto de renda Outros passivos (377) s70 tal E N 
e contribuição social (17.858) 3369 Caixa líquido aplicado (gerados) pelas Reduçã 4 pbved capital social (5.490) 

Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades atividades operacionais ass aum Caio liquido gerado nas atividades 
geradas pelas atividades operacionais Imposto de renda e contribuição social pagos fe (237) de financiamento (8.981) (12.191) 
Encargos sobre financiamentos não liquidados 8.546 5454 Fluxo de caixa das atividades de investimentos Variação líquida do caixa e equivalentes 
Vanação do valor justo de propriadades Titulos e valores mobiliários 727 20203  decaixa 28 (3.923) 

para invesimento 16.957 (2.126) Propradades para investimento (30) “Caixa e equivalentes de caixa 

Resultado do exercício ajustado 7.646 6.697 Outras movimentações - = A e ; 

Decróscimo/ acréscimo) em ativos e passivos Caixa líquido aplicado nas atividades oia injcio o enpacição = 0a 
Cartas à receber 1.038 (1.257 de investimentos 697 2.923 No final do exercicio 53 2 
Tributos a recuperar 228 1250) Fluxo de caixa de financiamento Variação líquida do caixa e equivalentes 
Fomecadores 2 5 — Pagamentos de empréstimos e financiamentos (8.281) (6191)  decalxa 28 923 

André Luis de Oliveira Agostinho: Dentor Alexandre Reis Nakano: Diretor Marcio Cleinton Gomes Passos - Gerente Contábil - CRC 1SP 20627110-0 


As informações contábeis completas com as respectivas notas explicativas, encontram-se na sede da Companhia 





Senhores Cotistas, em cumprimento às determinações legas o estatisáras, submetemos à apreciação de V'Sas. as demonstrações contábeis da HBR 9 e CM Investimentos imobibários Lida, relativas ao exercício 
A Diretoria 


encerrado em 31 de dezembro de 2021 


CNPJ 15.794.438/0001-66 
Relatório da Administração 


Mogi das Cruzes, 25 de abril de 2022 


Balanços Patrimoniais 31 de Dezembro de 2021 e 2020 [Valores expressos em milhares reais) 


Ativo 31/12/2021 31/12/2020 
Circulante 
Caixa e equivalentes de cava 4.7 2856 
Contas à receber 10.674 11.655 
Adiantamertos 2 1.127 
Tributos a recuperar o 28 
Outros asivos 15.497 3466 
Total do ativo circulante 31.004 19.170 
Não circulante 

zonas a receber 1165 
Tributos diferdos 22.245 22245 
Outras avos 8.026 16537 
Propriedades para invesimento 561.974 575.182 
Imobilizado e intangivel liquido BA 3348 
Total do ativo não circulante 595.109 GIBATE 
Total do ativo 26113 637648 


HBR 9 e CM Investimentos Imobiliários Ltda. 





Passivo 31122021 31122020 
Circulante 

Empréstimos e fnanciamentos 14,115 11.547 
Fomecedores 46 36 
Obrigações trabalhistas e tributárias 316 287 
Outros passivos 1,543 1.566 
Total do passivo circulante 16.020 13,216 
Não circulante 

Empréstimos e fnancamentos 277.518 266.645 
Provisão para tritusos ciferidos 77.384 82,196 
Provisão para demandas judiciais 149 141 
Outros passivos 1,308 2.519 
Total do passivo não circulante 356.360 351.791 
Patrimônio líquido 

Capital soca 171.860 165.650 
Aesorva de Lucros B1B73 105,881 
Total patrimônio liquido — 253.733 272.641 
Total do passivo e do patrimônio liquido 626.113 637.648 


Demonstrações das Mutações do Patrimônio Liquido para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 
(Valores expressos em milhares reais) 


Reserva de lucro 


Adiantamento 





Reserva Total de 
Capital Reserva Reserva de lucros reserva 
social legal de lucros a realizar de lucro acumulados 


Lucros 
(Prejuízos) 


para futuro 


sumaneto de Patrimônio 
Total capital - AFAC líquido total 














Demonstrações dos Resultados 
dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 
(Valores expressos em milhares reais) 
31/12/2021 31/12/2020 


Receita liguida 23732 FA Es! 
Custos — MAM 19.691) 
Lucro bruto 12.283 TAS2 
Despesas e receitas 
Despesas gerais e ackninistrativas (1.791) [B76) 
Despesas comerciais (1 (90) 
Despesas tributárias (131) (86) 
Outras despesas e receitas (22) (141) 
Variação do valor justo de propredados 

para mvestimento (14.122) [4.847] 
Resultado antes do resultado financeiro (3.784) 1.402 
Resultado financeiro 
Despesas fnanceiras (26.516) (24,521) 
Recetas financeiras 1.391 1873 
Resultado antes do imposto de renda 

e contribuição social (28.909) (21.246) 
Imposto de renda e contribuição social 

diferidos 4,802 1.643 
Lucro do exercício — 424.107) | (19.598) 


Demonstrações do Resultado Abrangente 
para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 
(Valores expressos em milhares reais) 


S1/122021 3112/2020 
Lucro liguido do exercício (24.107) (19.598) 
Outros resultados abrangentes - - 
Total do resultado abrangente do exercício (24.107) (19.598) 


HAZ2O2 31/12/2020 
Fluxo de caixa de financiamento 


Saldo em 31 de dezembro de 2019 124.660 6.279 29.825  B9ATS 125.579 — 250.239 31.000 281.239 
Lucro liquido do emercício - — - - - (19.599) (19.509) — (18.589) 
Imegralização de capital - com recursos 42000 42.000 (31,000) 11.000 
Saldo em 31 de dezembro de 2020 166.660 6.279 29825  B9A47T5 125.579 (19.599) 272.640 - 272.640 
Lucro liquido do exercício - - - - -— (24.107) (24.107) - (24.107) 
Iniegralização de capital -com recursos 5200 = al cg cd a SAO we 520 
Saldo em 31 de dezembro de 2021 171.860 6.279 29825  B9ATS 125.579 (43.706) 253.733 - 253.733 
Demonstrações dos Fluxos de Caixa (Método Indireto) para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 [Valores expressos em milhares de reais) 
H/12/2021 31/12/2020 3112/2021 31/12/2020 
Das atividades operacionais Tributos 4 recuperar (34) (9) 
Lucro antes do imposto de renda e Outros ativos 1.447 2413 
contribuição social (28909) (21.246) , AS “RE 
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades prcinaçe Eid aê sn (88) 
geradas pelas atividades operacionais ngações trabalhistas e trbutárias ) 4 (121) 
Depreciação e amortização 442 se2 Outros passivos — (1,534) 41.761) 
Encargos sobre fnanciamentos não liquidados 17.254 14349 Caixa líquido aplicado (gerados) pelas 
Provisão para perda esperada com créditos atividades operacionais 6.128 (5.796) 
de iquidação duvidosa 634 — Fluxo de caixa das atividades de investimentos 
Variação do valor justo de propriedades Acréscimo do ativo imobilizado e intangível “2 (49) 
para investimento 14,122 4848 Propriadades para investimento (918) & 
Provisão para demandas judiciais 6 41 Md a receber (4.967) (241) 
Resultado do exercício ajustado 3.551 (1,446) E: r 3 Ê 
Decréscima/(acréscimo) em ativos e passivos Aumento de Capital 2,200 = 
Contas à receber 1.513 (3.669) Caixa líquido aplicado nas atividades 
Aciantamentos 1.126 (1.417 de investimentos (640) (290) 


André Luis de Oliveira Agostinho: Diretor 


Alexandre Reis Nakano: Diretor 


Pagamentos da empréstimos e financiamentos (3,613) (3.685) 

Integralização de capital com recursos - 11900 
Caixa liquido gerado nas atividades 

de financiamento (3.613) 7315 
Variação liquida do caixa e equivalentes 

de caixa 1.875 1.229 
Caixa e equivalentes de caixa 

No Início do exarcício 2.896 1.667 

No final do exercicio 4" 2856 
Variação líquida do caixa e equivalentes 

de caixa 1.875 1.229 


Marcio Cleinton Gomes Passos - Gerente Contábil - CRC 15P 205271/0-0 


As informações contábeis completas com as respectivas notas explicativas, encontram-se na sede da Companhia 





a - Cambuci S.A. 


PENALTY 


830, Marmeleiro, São Roque'SP, portador da CIRG nm 


(b) Danieia Coutinho de Castro 
(b) Manoel 
Roberto Estefano - Presidente; Daniela Coutinho de Castro - 


(Secretária). 


Eduardo Estefano Filho; Manuel Roberto Bravo Caldeira. JUCESP nº 213.359/22-6 em 02/05/2022 


Gisela Simiama Ceschin - Secretária Geral 





CNPJ: 61.083.894/0001-08 - NIRE nº 35300057163 

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 31/03/2022 

Às 1400 (quatorze horas) do dia 31 de março de 2022, Av Getião Vargas. 930, Marmeleiro, São 
Roque'SP, reuniram-se em Reunião os membros do Conselho de Administração da Cambuci S.A 
Assumiu à Presidência o Sr. Roberto Estefano, que convocou & mim, Daniela Coutinho de Castro. para 
secretariá-lo nos trabalhos. Ao ensejo, verificou-se o livro de presença do conselho de administração, 
sendo constatado o comparecimento da totatdade dos conselheiros. A seguir, o Sr. Roberto Estefano 
deu início aos trabalhos, esclarecendo que esta reunião fol convocada para deliberar sobre o seguinte 
assunto em pauta: a) Resioição da diretoria com mandato de 01 (um) ano: a diretoria. por 
unanimidade de votos, foi resleta com mandato de 01 (um) ano e permanecerá composta da seguinte 
forma: Diretor Presidente o Sr. Alexandre Schuler, brasileiro, casado, administrador de empresas, 
com endereço na Av. Getúlio Vargas, 290, Marmeleiro, São Roque'SP, RG nº 1025563673-SSP/AS e 
CPF nº 425.103.330-20, Diretor de Relações com o Mercado o Sr. Roberto Estelano, brasilexo, casado, 
Industrial, com endereço na Av. Getúlio Vargas, 930, Marmedeiro, São Roque'SP, AG nº 1.447.416- 
SSP/SP e CPF nº 067.524.468-49 e Diretor de Operações Internacionais e Inovação e Tecnologia o 
Sr. Emerson Tsuneji Shiromaru, brasdeiro, casado, administrador, com endereço na Av. Getúlio Vargas, 
154360120 SSPISP e CPFEMF sob o 
nº 142.459.198-84. Os diretores ora eleitos declararam, nos termos da lei, que cumprem com todos os 
requisitos previstos no artigo 147 da Lei das SA para as suas irvesliduras como diretores da 
Companhia, coniorme declaração de desimpedimento em anexo, bem como preenchem todas 
as condições previstas nos artigos 2* e 5º da Resolução CNSP nº 330. de 15 de dezembro de 2015 
O Sr. Presadente passou a palavra a quem quisesse deia fazer uso, como não houve mais manifestação, 
declarou encerrada a presente reunsão, cuja ata foi por mim lavrada neste ato que lida e achada 
conforme, foi assinada por todos os presentes. À presente é cópia fel extraída do livro de Atas do 
conselho de adrmirestração das Cambuci S.A. - Assinaturas: Mesa: (4) Roberto Estefano (Presidente) 
Conselheiros: (a) 
Roberto Bravo Caldeira Certifico que é cópia fiel, lavrada em Iwro próprio 


STADIUM 


Eduardo Estelano Fiho e 


Secratária - OAB/SP 151.840 


PROCESSO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL Nº 002/2022 
ORIGEM; SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
PRODUÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, AÇÕES DE MERCHANDISING E APOIO LOGÍSTICO DE 
EVENTOS DE TURISMO E DE NEGÓCIOS NO CEARA E NOS DEMAIS ESTADOS DO BRASIL, BEM 
COMO NO MERCADO INTERNACIONAL, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO 
E FORNECIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO, 
TIPO DE LICITAÇÃO: TÉCNICA E PREÇO. 
REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE: A presente licitação é provenlente do contrato de financiamento 
do Programa Aldeia da Praia — Fortaleza Cidade com Futuro, cujo órgão financiador é o 
Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF) 
O Presidente da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA - CE | CPL, toma público, para conhecimento dos licitantes e demais interessados, 
que, por determinação do Secretário Municipal de Governo, Renato César Pereira Lima, 
através do Ofício Nº 0228/2022 - SEGOW, a Sessão de Abertura do presente certame fica 
ADIADA para o dia 13 de maio de 2022, às 11h, na Central de Licitações | Avenida Heráclito 
Graça, 750 - Centro - Fortaleza/CE. Maiores informações através do e-mail licitacaogidifor. 
fortaleza ce.gov.br ou pelo telefone (85) 3452-3477. 

Fortaleza-CE, 04 de maio de 2022 


AVISO DE ADIAMENTO 


OTÁVIO CESAR LIMA DE MELO 
Presidente da CPL 
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HBR 23 - Investimentos Imobiliários S.A. 


CNPJ 20,240,329/0001-37 
Relatório da Administração 


ECONOMIAS NEGÓCIOS | Bis 








Senhores Acionistas, em cumprimento às determinações legais e estatutárias, submetemos & apreciação de V.Sas. as demonstrações contábeis da HER 23 - investimentos Imobiliários S.A., relativas so exercicio 


encemado em 31 de dezembro de 2021 


Ativo 312/2021 312/2020 
Circulante 

Cama e equivalentes de caixa 1294 1,582 
Títulos e valores mobiliários 558 578 
Contas a receber 359 106 
Tributos & recuperar a 123 
Outros ativos - € 
Total do ativo circulante 2254 2.395 
Não circulante 

Tritusos diferidos 1.746 S08 
Propriedades para imvestimento 48600 | 40,558 
Total do ativo não circulante 51.346 41.466 
Total do ativo — 53500 43,861 


Balanços patrimoniais - 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Valoras expressos em milhares de reais) 
Passivo 


Mogi das Cruzes, 25 de abri de 2022 


Minaro s1m212020 


Circulante 

Debânturos 2.081 1.858 
Formecedores 2 21 
Obrigações trabalhistas e inbutárias 32 za 
Contas a pagar — 341 
Total do passivo circulante 2.144 2289 
Não circulante 

Debánturos 24.222 23.880 
Provisão para tribulos dilendos 6.229 3154 
Outros passivos 1 a 
Total do passivo não circulante 30,452 27.034 
Patrimônio liquido 

Capital social 7.400 TADO 
Ajuste de avaliação patrimonial 3.178 3178 
Reserva de Lucros 10.426 3961 
Total patrimônio liquido 21,004 | 14.539 


Total do passivo e do patrimônio liquido — 53,500 — 43861 


Demonstrações das mutações do patrimônio líquido para os exercícios findos em 31 do dezembro de 2021 0 2020 
expressos em milhares de reais) 


Reserva de lucro Total de Lucros 


Ajustede Reserva de lucro 
Capital avaliação Reserva Reserva Reserva de reserva (Prejuízos) Patrimônio 
“Social patrimonial legal de lucros lucros a realizar de lucro acumulados liquido total 


Saldo em 31 de dezembro de 2019 16.700 3.178 136 645 1.933 274 - 225982 
Lucro líquido do exercico — — — - - - 1.247 1.247 
Acdução de capital (2.300) - - - - - - (9.200) 
Consliluição de reserva legal — - 6 — — [rea (62) - 
Constitução de reserva de lucros a realizar - — - 296 - 296 (296) - 
Reserva de lucro a realizar - - - - (889) - 
Saldo em 31 de dezembro de 2020 TADO 3.178 198 941 2822 3.961 — 14.539 
Lucro líquido do exercicio - — - - — - 6.465 6465 
Constilução de reserva loga! - - aza - - aa (323) - 
Constiluição de reserva de lucros à reafizar - - 1.536 — 1.536 (1.538) - 
Reserva de lucro a realizar — AEE  A06 14,606) - 
Saldo em 31 de dezembro de 2021 FZ 31 7 sa 1. ATT 7428 10.426 - 21.004 


A Diretoria 
dos resultados dos exercícios findos em 31 de 
dezembro de 2021 e 2020 (Valores expressos em milhares de reais) 


3112/2021 31/12/2020 





Receita liquida 3501 3.258 
Custos (112) (58) 
Lucro bruto 3.389 3.199 
Despesas e receitas 
Despesas garais e administrativas 1.051 (1.236) 
Despesas tributárias - (14) 
Variação do valor justo de propredades 

para investimento EM aa 2454 
Resultado antes do resultado financeiro 13.482 4.403 
Resultado financeiro 
Despesas financeras (4.867) (2.648) 
Receitas financeiras Bo 2! 
Resultado antes do IR e CS 8.701 1.586 
IR e CS diendos (2.236) (739) 
Lucro do exercício e RARE 1007 


Demonstrações do resultado abrangente para 
os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 
[Valores expressos em mihares de reais) 


31/12/2021 31/12/2020 


Lucro liquido do exercicio 5.465 1,247 
Outros resultados abrangentes - = 
Total do resultado abrangente do exercício qua 1,247 





Demonstrações dos fluxos de caixa (Método indireto) para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Valores expressos em milhares de reais) 


Das atividades operacionais StN12/2021 31/12/2020 
Lucro antes do IR e CS 8701 1.986 
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades 

geradas pelas atividades operacionais 

Encargos sobre financiamentos não iquidados 4.343 2.Tra 


Variação do valor justo de propriedades 


para mvestimento (9,042 (2454) 
Resultado do exercício ajustado 4.007 2.306 
Decréscimoi(acréscimo) em ativos e passivos 

Contas a receber (2871 261 
Adiantamentos 1 1 
Tributos a recuperar 114 32 


André Luís de Oliveira Agostinho: Dirator 


H/122021 31/12/2020 


Outros ativos 6 | 
Fomecadores - 20 
Obrigações trabalhistas e tributárias 3 (8) 
Outros passivos (340) 337 
Caixa liquido aplicado (gerados) 
pelas atividades operacionais 3.504 2957 
Fluxo de caixa das atividades de investimentos 
Tituios e valores mobitários 2 8111 
Caixa liquido aplicado nas atividades 
de investimentos 2 911 
Fluxo de caixa de financiamento 


Alexandre Reis Nakano: Diretor 


31/12/2021 31/12/2020 


Pagamentos de empréstimos e fnancamentos (3.613) (3.030) 
Redução de capital - (8.300) 
Caixa liquido gerado nas atividades 

de financiamento (3.813) (12330) 
Variação liquida do caixa e equivalentes 

de caixa (288) (262) 
Caixa e equivalentes de caixa 
No início do exercício 1.582 1.644 
No final do exercício 1.294 1.582 
Variação líquida do caixa e equivalentes 

de caixa (288) (262) 


Marcio Cleinton Gomes Passos - Gerente Contábil - CRC 1SP 206271/0-0 


As informações contábeis completas com as respecívas notas explicativas, encontram-se na sede da Companhia. 











HBR 27 Investimentos Imobiliários Ltda. 


CNPJ 21.564,3520001-40 
Relatório da Administração 








Senhores Cotistas, em cumprimento às determinações legais e estatutárias, submetemos à apreciação de VSas. as demonstrações contábeis da HBA 27 Investimentos Imobiliários Lidia,, relativas ao exercido encerrado 


em 31 de dezembro de 2021. 


Mogi das Cruzes, 25 de abril de 2022 


Balanços Patrimoniais 31 de Dezembro de 2021 e 2020 (Valores expressos em milhares de reais) 


Ativo 3112/2021 31/12/2020 
Circulante 

Cau e equnslentes de caixa 13.776 6.759 
Contas à receber 4474 6.972 
Adiantamentos 91 169 
Tributos & recuperar 45 az 
Outros ativos nd 10 
Total do ativo circulante 18.387 13.952 
Não circulante 

Tributos diferidos 7.868 7.868 
imvestimentos 595 “7 
Propriedades para mvestimento 378.000 349.650 
imobilizado e intangivel liquido 2.043 2.388 
Total do ativo não circulante 388.506 360.233 
Total do ativo 406.893 374.185 


Passivo Hina n2rzo2o 
Circulante 

Emprésímos e financiamentos 8.981 6749 
Formecedares 8 - 
Obrigações trabalhistas e tributárias 276 280 
Dnidandos a pagar - 

Total do passivo circulante 9.265 11.929 
Não circulante 

Emprésímos e financiamentos 190.430 182277 
Provisão para inbutos dilendos 53.732 44 658 
Total do passivo não circulante 244.162 226.975 
Patrimônio liquido 

Capital social 45.010 asma 
Ajuste de avaliação patrimonial 20.549 20.549 
Reserva de lucros — ABR 
Total do patrimônio liquido controladora 153466 1 

Total do passivo e do patrimônio liquido 406.893 374.185 


Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido para os Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 
(Valores expressos em milhares de reais) 


de Reserva Total de Lucros 


avaliação Reserva de lucros Reserva reserva (Prejuízos) Patrimônio 














Capital 

Jeca) patrimon nie — legal! a realizar de lucros de lucro acumulados líquido 
Saldo em 31 de dezembro de 2019 (não suditado) 48.010 -—  T5415 140.974 
Prepuizo liquido do exercicio - - - - - 
Consliluição de reserva legal -— -— 3.731 - -— 3731 (3.731) - 
Consliluição de reserva de lucros à realizar - - - Ia - 17728 (17.723) - 
Transierência para reserva de lucros - - — — 53.168 53168 (53.168) - 
Distribuição antecipada de lucros - - - — 44.900) (4.800) - [4.800] 
Saldo em 31 de dezembro de 2020 45.010 20.549 3.731 17.723 48.268 6972 — 135.281 
Lucro liquido do exercicio - - - - - - TÉ-TES 
Constilução de reserva legal - - soa - - aca (809) - 
Consliluição de reserva de lucros a realizar - - - 4.319 -— 4319 (4.319) 
Transterência para reserva de lucros - - - — 12957 12957 (12.857) - 
Saldo em 31 de dezembro de 2021 45.010 20.549 4640 22042 61.225 87.907 — 153466 


A Diretoria 


Demonstrações dos Resultados 
dos Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 
(Valores expressos em milhares de reais) 


3112/2021 31/12/2020 

Receita liquida 19,477 20.834 
Custos (265) (589) 
Lucro bruto 19.212 20,335 
Despesas e receitas 
Despesas gerais e administrativas (3.355) (7.388) 
Despesas comerciais (325) (117) 
Despesas Irbutárias (18) (7) 
Variação do valor justo de propriadades 

para investimento 26.573 2.705 
Resultado de equivalência patrimonial 3.581 2.230 
Resultado antes do resultado financeiro 45.668 17.758 
Resultado financeiro 
Despesas financeiras (18.822) (17.738) 
Receitas financeiras 7 RS + 7 É 
Resultado antes do imposto de renda 

e contribuição social 27.220 127 
imposto de renda e contribuição social 

diferidos (9.035) (920) 
Lucro'Prejuízo do exercicio 18.185 083 


Demonstrações do Resultado Abrangente 
para os Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 
(Valores expressos em milhares de reais) 
31/12/2021 31122020 


Lucro líquido do exercicio 18,185 (783) 
Outros resultados abrangentes - - 
Total do resultado abrangente do exercício 18.185 (783) 


Demonstrações dos Fluxos de Caixa (Método Indireto) para os Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 (Valores expressos em milhares de reais) 


S1N2/2021 3112/2020 


Das atividades operacionais 
Lucro antes do imposto de renda 
e contribuição social 27220 127 
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades 
geradas pelas atividades operacionais 
Deprecações e amortizações 345 347 
Resultado de equivalência patrimonial (3.581) (2.230) 
Encargos sobre financiamentos não iquidados 18787 17.721 
Provisão para perda esperada com créditos 
de iquidação duvidosa 1867 6.570 
Variação do valor justo de propriedades 
para rvestimento NESTA 12708) 
Resultado do exercício ajustado 18075 19.830 


André Luis de Olivelra Agostinho: Diretor 


NIN22021 HH2/2020 
Decréscimalfacréscimo) em ativos e passivos 


Contas a receber 630 (8.331) 
Adiantamentos 78 ag 
Tributos a recuperar (4) (13) 
Outros ativos 10 40 
Fomecedores 8 - 
Obrigações trabalhistas e tributárias (4) RES 
Caixa liquido aplicado (gerados) pelas 
atividades operacionais 18.793 11.577 
Fluxo de caixa das atividades de Investimentos 
Dividendos recebidos 3.313 2380 
Acréscimo do ativo imobilizado e intangível - (140) 
Propriedades para investimento (777) (445) 


Alexandro Rots Nakano: Diretor 


312/2021 3112/2020 
Caixa líquido aplicado nas atividades 





de investimentos 1.536 1,814 
Fluxo de caixa de financiamento 
Pagamentos da empréstimos e fnancamentos (8.412) (DA454) 
Dividendos — 4900) = 
Caixa líquido gerado nas atividades 

de financiamento (13.312) (9.454) 
Variação liquida do caixa e equivalentes 

de caixa 7.017 3.937 
Caixa e equivalentes de caixa 
No início do emercício 5.759 2.822 
No final do exercício 13.776 6.759 
Variação liquida do caixa e equivalentes 

de caixa 7017 3.937 


Marcio Clointon Gomes Passos - Gerente Contábil - CRC 15P 20627100 


As informações contábeis completas com as respecívas notas explicativas, encontram-se na sede da Companhia. 


” 


CÂMARA MUNICIPAL DE 


MOGI DAS CRUZES 


SSO LICITATÓRIO Nº 6/2022 
O Nº 6/2022 - EDITAL Nº 6/2022 
INTERESSADA: es ra MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES 


MODALIDADE: PREG 

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO UNITÁRIO 

LEGISLAÇÃO: LEIS FEDERAIS 10.520/02 E 8.666/93 
LEIS COMPLEMENTARES 1 E 147114 


Objeto: Registro de Preços para Aquisição de 
a oo Rara o A a grego A mer oa aÃ ig sera 
e Habilitação): dia 17/05/2022 (terça-feira) às 09h30, na Sula de Reuniões 

Nogueira da Câmara Municipal, na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 381 - Centro 
Civico, Mogi das Cruzes - SP. 

Local de retirada do Edital: O Edital do Pregão nº 6/2022, poderá ser retrado, gratutamente, 


no prédio sede da Câmara Municipal de 


estará disponivel no site www.cnmc.com.br, no 
de Licitação. 


Pregoeiro 





Mineral Natural sem gás. 


das Cruzes na Secretaria Geral Administrativa - 
telefone (11) 4798-9582, no horário das 09n00 às 11h30 e das 13h30 às 17h00. À versão digital 
“Portal da Transparência” no link: Editais 


| das Cruzes. 04 de maio de 2022 
X ALBERT MORAIS DE SOUZA 


Terminal XXXIX de Santos S.A. 
CNPIMF n.º 04.244.527/0001-12 - NIRE 1.º 35.300.183.339 - Companhia Fechada 
Ata da AGOE realizada em 20 de Dezembro de 2021 

Data, Hora e Local: Aos 20/12/2027, às 195, na sede, em Santos/SP Quorum: 100% do Capital Social 
Convocação: Dispensada na forma da Lei. Mesa: Presidente: Sr. Pedro Marcus Lira Palma, Secretário: Sr Antonio 
Ismael Bala, Ordem do Dia/Deliberações Aprovadas por Unanimidade em AGE; (|) 3 Dietoria apresentou 
aos acionistas o Orçamento de 2022, que prevé 3 movimentação de 3.500.000 toneladas. Encerramento: 
Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos encerrados. Acionistas: Rumo Malha Norte 5.4; Caramuru 
Alimentos S.A, JUCESP nº 206.721/22-5 em 23/04/2022. Gasela Samiema Ceschin - Secretária Geral, 


Vagas: 15. 





ss Cebraspe 
G p 


CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO 
DE VAGAS E A FORMAÇÃO DE CADASTRO DE 
RESERVA NO CARGO DE JUIZ SUBSTITUTO 


Edital n.º 1 TJMA -— Juiz Substituto, de 26 de abril de 2022 
Inscrições preliminares somente via internet, 


no endereço eletrônico 


www. cebraspe.org.br/concursos/TJ MA 22 JUIZ no periodo entre 10 horas 
do dia 27 de abril de 2022 e 18 horas do dia 26 de malo de 2022, observado 
o horário oficial de Brasilia/DF. 

Taxa de inscrição: R$304,04. 

Cargo: Juiz Substituto de Entrância Inicial 


Subsídio: R$ 30.404,47 

Informações: (51) 3448-0100 www cobrasoe org brconcursosiTJ MA 22 JZ, 
O inteiro teor do edital do concurso público foi disponibilizado no Diário 

da Justiça Eletrônico e, ainda, nos sítios do Cebraspe e do Tribunal de Justiça 

do Estado do Maranhão (TJMA). 


| ECONOMIAS NEGÓCIOS 


QUINTA-FEIRA, 5 DE MATO DE 2022 


O ESTADO DE S. PAULO 





Brasileiro já 
gasta até R$ 268 
com serviços 

de streaming 


Reajustes de Netflix e 
do Amazon Prime e 
lançamento de serviços 
como Disney+, Apple 

e HBO Max aumentam 
o custo mensal 


Comorecente reajuste dos pre- 
ços, o consumidor brasileiro es- 
tá pagando mais caro pelas assi- 
naturas de serviços de strea- 
ming de vídeo neste ano. Em 
2019, antes da pandemia, o bra- 
sileiro desembolsava R$ 77,70 
pormês para ter acesso aos ser- 
viços Netflix, Prime Video (da 
Amazon) e Globoplay - as prin- 
cipais plataformas disponíveis 
na época. Agora, em 2022,0gas- 
to mensal para assinar esses 
mesmos serviços já chega a R$ 
95,70, um aumento de 23,2%. 
Além da alta nos preços de 
Netflix e Amazon, a multiplica- 
ção de opções de serviços de 
streaming de vídeo, coma che- 
gada de Disney+, HBO Max, Te- 
lecine, Apple TV+, Star+, Starz- 
play, Paramount+, fez o valor 
pago por quem deseja ter aces- 


Mobilidade Balanços ruins 


so a todo esse acervo audiovi- 
sual ficar mais alto. 

O consumidor precisa de- 
sembolsar mensalmente até 
R$ 268 para assinar todos es- 
ses serviços — esse valor pode 
ser menor com planos anuais 
ou programas de descontos 
oferecidos por empresas par- 
ceiras. Mas esse custo não in- 
clui serviços de nicho, entre 
eles os dedicados a filmes de 
arte, como Mubi e Belas Artes. 


INFLAÇÃO. A alta de Netflix e 
Amazon fica um pouco abaixo 
da inflação acumulada no perío- 
do (23,83%), mas, junto do au- 
mento de outros gastos, como 
gasolina, energia e alimentação, 
o custo tem pesado cada vez 
mais no orçamento familiar. 

Nesta semana, a Amazon 
anunciou um aumento de ço% 
no valor da assinatura do Pri- 
me, que dá acesso ao serviço de 
streaming Prime Video, frete 
grátis no site da empresa, e ao 
streaming de música Amazon 
Music. A mensalidade passou 
de R$ 9,90 para R$ 14,90. Foi o 
primeiro reajuste desde o lança- 
mento do Prime, em 2019. 

No caso da Netflix, o último 


Dúvidas sobre apps de 
transporte levam Uber e 
Lyft a perdas bilionárias 


DANIEL TOZZI 

BRUNA ARIMATHEA 

O mercado financeiro mos- 
trou ontem que está desconfia- 
do sobre a viabilidade dos gran- 
des aplicativos de transporte. 
A maior vítima foi o Lyft - que 
não atua no Brasil -, que viu 
suas ações despencarem 30%, 
arrastando consigo o líder 
Uber, que perdeu 4,65%. Am- 
bas tiveram prejuízos no pri- 
meiro trimestre. 

No caso do Uber, embora a 
receita tenha superado as ex- 
pectativas entre janeiro e mar- 
ço, o prejuízo foi de US$ 5,9 bi- 
lhões - no mesmo período do 
ano passado, a perda havia so- 
mado US$ 108 milhões. 

Já a Lyft, principal rival do 


Uber nos EUA, afirmou que 
precisará gastar mais nos 
próximos três meses para con- 
tinuar atraindo motoristas pa- 
ra a plataforma. 

A previsão de aumento dos 
investimentos fez a empresa 
ajustar o Ebitda (lucro antes 
de juros, impostos, deprecia- 
ção e amortização) do próxi- 
mo trimestre para um valor en- 
tre US$ 10 milhões e US$ 20 


“O mercado está 
questionando a 
capacidade dessas 
empresas de 

gerar caixa.” 

Natan Epstein 

Analista da Catarina Capital 


DADO RUVIC/TLLUSTRATION/REUTERS 








Gtv+NETFLIX 


“ppaditto 


Valor desembolsado por mês por assinaturas de Netflix, Amazon e Globoplay subiu 23% desde 2019 


reajuste foi em julho de 2021, 
quando a mensalidade da assi- 
natura básica passou de R$ 
21,90 para R$ 25,90. À empresa 
anunciou este ano o aumento 
dos valores nos EUA e em ou- 
tros países, mas não no Brasil, 


A partir de 20 de maio 

A Amazon anunciou nesta 
semana aumento de 50% 
na mensalidade do Prime, 
de R$ 9,90 para R$ 14,90 


Em 2011, quando a Netflix es- 
treou no Brasil, a assinatura 
mensal custava R$ 14,90. Com a 
evolução do negócio, a empresa 
criou diferentes planos, que ago- 
ra partem de R$ 25,90 e chegam 
a R$ 55,90. Considerando o pa- 
cote mais básico, o aumento 


milhões, bem abaixo dos US$ 
54,8 milhões registrados nos 
primeiros três meses do ano. 

O efeito negativo dos núme- 
ros da Lyft no mercado foi tão 
grande que o Uber decidiu an- 
tecipar para a manhã de ontem 
a divulgação do balanço — ini- 
cialmente, a publicação seria 
no fim da tarde. 

Segundo Natan Epstein, da 
Catarina Capital, mais do que 
evidenciar os problemas indivi- 
duais das empresas, a queda 
das ações acende a luz amarela 
para o setor como um todo. “O 
mercado está questionando a 
capacidade dessas empresas 
de gerar caixa, em um ambien- 
te de maior competição e com 
um grande número de situa- 
ções sob as quais elas não de- 
têm o controle, diz ele. 

Aelevação do preço dos com- 
bustíveis e a alta da inflação glo- 
bal podem resultar no aumen- 
to das tarifas. “As empresas 
não podem ficar absorvendo 
todo o aumento de custo. É 
possível que elas tenham que 
repassar”, afirma William Cas- 
tro Alves, estrategista-chefe da 
Avenue Securities. € 


acumulado é de 73,8%. No mes- 
mo período, a variação do IPCA 
foi de 90,26%. Se tivesse acom- 
panhado a inflação, o serviço 
custaria hoje R$ 28,35. 

Para Marcelo Tripoli, funda- 
dor da agência e consultoria de 
inovação Zmes, o segmento de- 
ve passar por uma forma de 
consolidação e também ven- 
der planos de assinatura com 
anúncios. 

“O mercado de conteúdo au- 
diovisual era centralizado nos 
pacotes de TV por assinatura, 
com centenas de canais, e fo- 
mos para o outro extremo, 
com canais digitais separados. 
Teremos um ponto de equilí- 
brio nesse mercado com paco- 
tes de streaming e com a oferta 
de planos mais baratos que exi- 
bem propagandas, a exemplo 
da americana Hulu, nos EUA”, 


diz. Serviços como Pluto TV e 
o Samsung TV Plus já operam 
exclusivamente baseados em 
propagandas na programação. 


PERDA DE ASSINANTES. Após o 
último reajuste de preços eum 
arrefecimento global do setor, 
a Netflix reportou redução do 
número de assinantes pela pri- 
meira vez em 11 anos. 

No balanço financeiro do pri- 
meiro trimestre deste ano, a 
empresa informou que perdeu 
cerca de 200 mil clientes. Devi- 
do a uma série de fatores, que 
envolvem a guerra entre Rússia 
e Ucrânia, bem como o aumen- 
to da concorrência, a previsão 
de investidores é de que a em- 
presa continue a perder assi- 
nantes. A estimativa é de uma 
queda de 2 milhões de clientes 
entre abril e junho de 2022. € 


inovação Desaceleração na América Latina 


Aportes em startups 
recuam 35% em abril 


O setor de inovação do Brasil 
já começa a sentir a desacele- 
ração mundial no mercado 
de investimentos. Segundo 
levantamento mensal da pla- 
taforma de inovação aberta 
Sling Hub, aportes em star- 
tups da América Latina recua- 
ram 35% em abril ante o mes- 
mo período de 2021. Foram 
registrados US$ 821 milhões 
em investimentos na região, 
ante US$ 1,2 bilhão do mes- 
mo período do ano passado. 

O Brasil continua a ser o 
principal mercado latino- 
americano, concentrando 
46% dos aportes de abril, to- 
tal de US$ 383 milhões (qua- 
se R$ 2 bilhões) em 61 roda- 
das - em igual período de 
2021, porém, o acumulado ha- 
via sido de US$ 750 milhões. 
Depois do Brasil, em abril de 


2022, 08 maiores investimen- 
tos ocorreram no México 
(US$ 195 milhões), na Colôm- 
bia (US$ 115 milhões) e no 
Chile (US$ 113 milhões). 

Os números reforçam o ce- 
nário de desaceleração. No 
Brasil, startups fizeram de- 
missões em massa para cor- 
tar despesas. A alta global 
dos juros e a guerra da Ucrá- 
nia também acenderam aler- 
tas para investidores. 

Para especialistas ouvidos 
pelo Estadão nas últimas se- 
manas, o cenário deve ser de 
menos negócios fechados, 
cheques mais escassos e me- 
nos unicórnios surgindo. 
Mas a aposta é que, com os 
fundos altamente capitaliza- 
dos desde 2021, o ecossiste- 
ma não deve estagnar. € ou- 
LHERME GUERRA 





QUINTA-FEIRA. 5 DE MAIO DE 2022 Para anunciar: 


O ESTADO DE S. PAULO (1) 3855-2001 JORNAL DO CARRO OPORTUNIDADES & LEILÕES CLASSIFICADOS BIT 


LEILÕES £D45. SODRÉ SANTORO aszonroe 


RESENCIAIS E ONLINE 
L SENLIAIS E UNL VECULOS SUCATAS MATERIAS IMÔVTE JUDICIAIS 





ATENÇÃO: PARA A COMPRA EM LEILÕES OS INTERESSADOS DEVERÃO, OBRIGATORIAMENTE, ESTAR EM REGULARIDADE FISCAL PERANTE A RECEITA FEDERAL. 


us ne russa meros RA CNeVrOler 
UTILITARIOS, INTEIROS E SINISTRADOS. 


Consulte edital completo no site www sodresantoro com.br. informações: 11 2464-6464 
Luiz Femando de Abreu Sodré Santoro, Leiloeiro Oficial JUCESP nº 192 - Luiz Alexandre Maiellari, preposto em exercicio 


SOMENTE ONLINE 


11/05, às 14h 


“LEILÃO EXCLUSIVO DE 
VEÍCULOS DO GRUPO BRADESCO 


Consulte edsal completo no sãe www. sodresantoro.com dr. Informações: 11 2454-6464 
Luiz Femando de Abreu Sodré Santoro, Leiloeiro Oficial JUCESP nº 192 - Luiz Alexandre Maiedan, preposto em exercicio. 


SOMENTE ONLINE 


12/05, às 14h 


LEILÃO EXCLUSIVO DE 
VEÍCULOS DE FINANCIAMENTO 


Consulte ecsal completo no sãe www. sodresantoro com.br. Informações: 11 2464-6464 
Luiz Femando de Abreu Sodré Santora, Leiloeiro Oficial JUCESP nº 192 - Luiz Alexandre Maielari, preposto em exercicio 





SOMENTE ONLINE 


09/05/22, às 13h30 


CARROS, MOTOS, PERUAS, 
UTILITÁRIOS LEVES E OUTROS. 


Consulte edsal compleso no sãe www sodresantoro. com.br. Informações: 11 2464-6464 


À 
Luiz Femando de Abreu Sodré Santoro, Leiloeiro 9) cial JUCESF 92 - Luiz Alexandre Maleia preposto em exercicio 


LEILÕES DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS a a RA SR 
Luiz Fernando de Abreu Sodré Samora, L ro Oficial JUCESP nº 192 - Luiz Alexamire Maiellgri, preposto em exercicio 


09 à 13/05, às 15h 
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 


APARTAMENTO DUPLEX 
INDUSTRIAIS, MÁQUINAS 


NO ITAIM BIBI EM SÃO PAULO/SP C/ ÁREA ÚTIL DE 710,40 m? 
AGRÍCOLAS E DE TERRAPLANAGEM, | 
INFORMÁTICA, ELETROELETRÔNICOS, 
ELETRODOMÉSTICOS, TELEFONIA, 
SUCATAS DIVERSAS E OUTROS. 


Consulte ed4al completo no sãe www.sodresantoro.com br. Informações: 11 2464-6464 
Mariana Lauro Sodré Santoro Batochio. Leiloeira Oficial JUCESP nº 641 














04 SUÍTES C/ VARANDAS (1 MASTER), 
LIVING C/ LAREIRA, SALAS DE 
JANTAR / ESTAR / VÍDEO / LEITURA / 
ÍNTIMA, ÁREA DE LAZER PRIVATIVA 
(PISCINA, ESPAÇO GOURMET E SAUNA 
SECA), ÁREA DE SERVIÇO (COZINHA, 
LAVANDERIA E DEPENDÊNCIAS), 
GARAGEM C/ 5 VAGAS E DEPÓSITO. 














DD E sed SOMENTE ONLINE 


- 05/05,as 15h 


“o e ! x 
IN DUSTRIAIS MAQUINAS AVISO DE LICITAÇÃO. LEILÃO Nº 1/2002 Licitação, na modalidade leilão, para venda de bers da União, relstwos so processo 
| 7 


08179 009680/2021-25, AMPARO LEGAL: Lei nº 7.560, de 15 de dezembro de 1906, mterads pelas Les rº 8.764, de 20 de dezembro de 

4 1998 e nº 9.504, de 30 de junho de 199%: Medida Provisória nº 2.216-37, de 31 de agosto de 2003, Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006; 

Decredo nº 0,662, de 1º ce janeiro de 2019 e, com base no art. 6º do Decreto nº 95.650, de 19 de janeiro de 1955 e Lei nº 8.666, de 21 de 

3 unho de 1993 e suas alierações, Decreto nº 21.881. de 19 de outubro de 1832, aliesado pelo Decreto nº 22.427, de D1 de leveceiro de 1833, 

” pm e Lei nº 13.828, de 17 de outubro de 2013. OBJETO: Alienação de bem imóvel descrito como: Ot (um) imóvel urbano do fipo apartamento 

duplex nº 81 (ccaizado nao 8º q 9º andares), o dersão ao uso de 05 vagas para veículos, as quas levam o mesmo número do apartamento 

INFORMÁTICA, ELETROELETRÔNICOS, (Usina span 


como parte integramte do apartamento há um depósito com o respectivo número da unidade, & qual pertence de forma ináissolivel. Insc. 


4 Munitpal nº 299.012.0106-1, matricula nº 104.032 na 4º Cartário de Registro de Imóves de São PaukySP, LOCALIZAÇÃO DO IMOVEL: São 
ELETRODOM ESTICOS TELEFONIA Paulo/SP. Itaim Bite. Aua Salvador Cardoso. nº 218. Edéício Cidade Jardim. Apartamento nº 81 (dupiex sito no oitavo e nono andares). VALOR 
| 3 - 








LEILÃO SOMENTE ONLINE 
PRAÇA ÚNICA: 24/05/22, ÀS 15h 


LANCE INICIAL: R$ 8.250.000,00 


O LANCE INICIAL: AS 8.250.000,00 foto milhões, duzentos e cinquenta vil reais), conforme liem 6.2 deste Edital DATA: 24 de maio de 
2022. com encerramento a partr das 15h0Omin [horário de Bensilia'DF), exclusivamente através do site www. sodresantoro com.br. mecfante 


cadastro prévio, conlorme à tem 8.1.1.1 deste Edit. EDITAL: Os interessados poderão ter acesso ao edital de leilão, na integra, via internei, 
= no seguinte endereço: www sodresanoro com.br. O leilão acontece de forma or-ine para todo Brasil e todos 05 Enks de acesso estão dispo 


niveis na págna da SENAD, na Internet: Calendário de Leilões. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Serão prestadas paia Comissão Permanente 


ca do fá di em & wmacões: 11 2484-646 de Avalação e Aienação de Bens. através do e-mail al B sodresantoro com.br, leilões. sesp O pl.gov br é, em horário comercial, pelo telefone: 
Consulte edital completo no sie www. sodresanio FetciEm br. Informações: 11 2464-6464. [11] 2464-6460, com o Leiloeiro Público Oficial Otavio Lauro Sodré Santoro, JJICESP nº 607. AMANDA ALVES BORTOLOTI, Presidente 
Luiz Femando de Abreu Sodré Santoro, Leiloeiro Olicial JUCESP nº 192 - Luiz Alexandre Maieian, proposto em exercício da Comissão Permanento de Avaliação q Alienação de Bens da Superintendência Asgional de Polícia Federal em São Paula - SR/PFISP 





ka visitações 205 Iotos serão o 06h38, 5 va, co ção ao Pátio Dura - Guandhos + 


é com as wsitações suspor 
dataciamerto socue, cos gatório de reze 


de lemepeestora Sears ibrrtadis para estiareos sejurrus a 


1 FACEBOOK CONMISODRESANTORO 3) INSTAGRAM COM'SODRESANTORO PP YOUTUBE COMUSERILEILAOSOORESANTORO Ro (17) 2464-6464 www.sodresantoro.com.br 





BIB | CLASSIFICADOS QUINTA-FEIRA, 5 DE MAIO DE 2022 O ESTADO DE S. PAULO 





su RR 
poe | TERRENOS 
Urgente, 89m2, R$890,000,00, R | JD PAULISTA 





Tranquila, Ap Ad Mto, Face None 
2Drts, Arm, Amplo Liv, Cor c/Far- 
tos Arma Emb, Gar+Dep 773083 
1700/ 99621-6622 Cr.19336F 
Cód 237349 


MOEMA 
R$5635.000 S. novo, 75u, Ze, va- 
randa, 2wc, fazer, 1vg, 21985555 
MOEMA 
R$680.000 Local notre S80,20s 
3ºopc.ga. 2198.5555 creci T6T 


VL CLEMENTINO 
R$780,000 5. novo, 75u, 2xs, va- 
randa, 2wc, Saver, Ivg. 2198. 5555 


VL MARIANA 
R$465.000 5 novo, 65 dies, va 


Avenida Paulista, Local Nolxe, 

Imes. Poe João Manoel, LOGIm* a 
| u, Copa, 2 Barks, Arciar Alto, com | LAPA 

Mobília, R$ 8.000,00 0 pacote | Casa coml, 601Lmr dá c., 496m? 
| T3083-1700/ 99621-6622 Cr | tom, ReGuaiça. Bugs. Prop, Gusta- 

19336F vo (11/09983.6422/5182-2664 


METRÔ, Rua Tuuti, 1931, MC 260 
m?, Plantão no focal. er(11) 
2925-3995/99106-9913 











VL MARIA 
R$420.000 Novo varancia,3ds, Iv 
lazer clube. Dr.PP FIT632.0165 





SANTANA 
2.334m? Av Júto Bacno,p/précio 
com/res $14M (1199976 0052 


ALUGA-SE 
ARMAZÉM LOGISTICO-LAST MILE 
Vila Leopoldina - SP 


“Duas Frentes 
-Área 11.000 m2 








APARTAMENTOS 


R$2.000.000 Loja 20072 gar. p/ 
4 carros. 2198 5555 creci 8767 


VILA OLÍMPIA 


ALUGA-SE 











RETROFIT Ac 3.700m?, subsolo 
tórreo(? lojas)+10 and. Salas coml 
(11/99106-9913 CRECI 19465.) 


VILA OLIMPIA 


Conjunto comescial, G0m?, 3. do 


3sts, 200u, arms., varandão piso 
Char 3vgs Dir. PP FOTEIZ 0165 






















BROOKLIN randa, 20s, gat Lamar 2198.5555 Rocio. 1 saia, EXP, 2 vagas de gar. | 4400 mz -área total A 
Ecdf impecável, 72m? lazor compl ar. Díreto c/prop(11/09963-6422 $ . 
pipe pisc aquec acad, Ivy, Cons VL OLÍMPIA É 2750 m2 Área Util (divis veis) 
Cyrela R$1.420,000 Rua Kan- | R$785.000 Nova/ arms, 754.205 Lajes de 230 m2 i ó 
sas, 1 700 (13199640 1050 Whats | Ista/chosetgarLarnr 2198.5555 “Refeitório 
Pp ço R$650.00 Novo, c/ arms, ar -Vestíario 
varandão, Zds. (Isle), 1vg lazer de A » 
cube. Di.PP 1711 97632,0165 é peeapo é Docas 
ALTO DO IPIRANGA ua juíto Din 
k R$820,000 Semi Novo, ESmº, 3 -Pé direito de êm 
cts (ste), 2vgs, com varancis. Prix 
" 97083-3737 ia -Piso Novo 
metrô 17º (11/97983-373 Tratar com prop rio 





MOEMA 
R$950.000 Px pos varanda, 1254 
Sist Iste)Zves Jazer, 2198.5555 








min. a pé Metrô. Wir R$14Bmil & 
vasta. Excel, STUDIO RESIDENCIAL 
Prcomés/ car OL py mote firmes tir 
F(11)96609-3992/98417-0102 


JARDINS 

R$650.000 “ixo. ISíneis, varan 

dão. 1ds, mobiliado. gar + dep. e 
lazer total, Dr, PP FITEI2,0165 


MOEMA 
R$530,000 Ahn, SSutil, Toi, gar, 
cori. 500, F:2108,5555 8767 








MOEMA 

R$1.600.000 Novo c/ sem, 1700 
vacandão c/c, ll Jamibs. , Ss 
Jules. 3g's. lazer. 172 198,5555 


CAMPO BELO 
R$285.000 Freme Extra, 850,20 
gu no R$450mil F:2198 5555 


MOEMA 
R$5850,000 Alto varanda. 100útil 
3its(1ste) 2grs Laet 2198.5555 


MOEMA 
R$750.000 Varanda IOuteis,30s, 
arms. ga lazer É: 11 2196.5555 





CH FLORA 

280 m2 (ni, 4 sutes, 3 salas, CO- 
pa/caz,/ despensa, ampla varan 
da c/ vista privilegiada, 4 vagas, 
lazer de clube. R$ 2.025.000,00 
E: (11) 97603.8676- Geo 74754 








ITAIM 

85mº a.u, 2Dts, sendo 2Sts, uma 
Master, Closet, Arm, Espaçõso Liv, 
S/Estar, Cor Am Emb, Gr, 5/Festy 


MOEMA 
R$1.550.000 5 voo 
varanda, dets., 2 suítes, gs + cep 
Lazer. F. 2198.5555 creci 8767 


10 úteis, 





les, R$ 980,000, 73083-1700/ 
99621-6622 Cr.19336F Cód 
238365 


JD AMÉRICA 

Próx.Clube Paulistano, LOOM?, 
2085+1St (rev), Arm, Banh, Amplo 
Liv, Cor Americana, And.Alto, F. 
Norte, R$ 1.180.000, 773083- 
TOO | 99621-48622 Cr, 19336F- 
Cod237111 


MOEMA 

R$2.250.000 Prparque, 265%, 4 
salas, varanda, 4 suhes, dgrs. + 
cep. Lares. 11 2198.5555 08767 


MORUMBI 

R$1.100.000 Rua José Galante 
2650, varaeda/ Chun dsts/ arms. ar 
peso dvgs. Lazer c/pisc cob/ ada 
tenis. Dr. PP 1711 97632.0165 








SOUSA QUEIRÓS, 2 ciorms, sala. cozinha 

bank, deperdéncas de empregada, salão 

de festas e cturresquera R$ 2.000,00 
SILVER IMÓVEIS 


CREIO 8652 - Fel: [11] 3115.3399 
un sverimovess, com br 


BELA VISTA AM. NOVE DE JULHO, 1953. Agar 
tamento com + dormeiona. sala, bantero. 
coenha, gróvemo FGV e Masp, 37 mê Abs 
ques: R$ 1.200,00 + Cond. + IPTU 
AZEVEDO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS 
CREC se34, - Test: [11] 3258.7544 


francisco azevedonegocas. com.br 


BELA VISTA AM. BRIS. LUAS ANTONIO gro 
mo à PÇA. P. EYNGTOM, 2 coemiórios, ar- 
máros, sala, cozinha, baréero. garagem 
aluguel. R$ 1.800,00 + encargos. 
PREDIAL ALGGIERO 
CRECI 388) - Tel: [11] 3111,2011 


antonv 8 prociainugniero. com. br 
PR rc a! id 


CENTRO - KITCM PRAÇA ADOSEVELT 
Adusguel R$ 1.000,00 + condominio + IPTU 


LIV IMÓVEIS 
CRECI ISA TAS - Tel 117] 3088, 1711 
Mar Aivirmiouanis, com br 


CONSOLAÇÃO EMA BELA CINTRA, cº sala 
cosnha, banhero, e área ce serviço Lo- 
cação: R$ 850,00 + esuargos. 


WAGNER FANUELE 
CREC 18 278 «Cet [17] 999980356 
ae imoveis E vol com br 


HIGIENÓPOLIS ALAMEDA BARROS Ex 


Celerte apertamento, 3 suites, 3 vagas 
de garagem Aluguel R$ 4.500,08 + com 
dominio + PTU 
LIV IMÓVEIS 
CRECI 13414) - Tel 111] 3088,1711 
Mr Aivirraonants coum bar 


TRIM ROMA LUIS DIAS, 120=4, 4 dar 
mitórios, suíte, lavabo, 2 vagas. Prédio 
com piscina Muguel R$ 450000 + com 
domínio + PTU 
LIV IMÓVEIS 
CRECI TIA 14) - Tel: [17] 3088,1711 
Merino Avirruasis. coum ar 


= 
LA 
[=] 
- 
= 


Co(11) 99912-7169 


€ (11) 3814-7301 


adrsoe serra comb 


JARDINS ALAMEDA TETE 2 cormiúrios 
Adugae! R$ 2.800,00 + condominio + IPTU 


LIV IMÓVEIS 
CRECI 13414] - Ted [11] 2088,1711 
Mr Nvirrrovenis con br 


SÃO BERNARDO DO CAMPO A. SARMENTO 


DE BEJRES, 79, AP. 2, JD. PORTUGAL, 0 2 cor- 

miúrios. sala cozinha, banh.. WC de em- 

pregada. Locação: R$ BIQ,OO + encargos 
WAGNER FANUELE 


CRE 10276 - Cod 111] 99006.0356 
ae imoveis uol com.br 


1 BUARQUE - 4 dormitórios RUA DR VILA 
NONA. de frente, 4 dormiúrios AF, sala 
para 3 ambientes é sacada, cosnha 3 
barheros aj R$ 350000 
SILVER IMÓVEIS 
CREIO 8852. - Tai: [11] 3115.3999 
Mer sivenimoveis. com br 


CAMPO BELO AUA GL EANES, 7007 2 
dorms, sala cº sacada, dep, e wc emp, 1 
vaga, lazer, Próx, ao Meró Campo Belo 
R$ 630 mil + oncargos. Cód APoZio 
IMOBILIÁRIA HARMONIA 
CRECI RSS - Tod. 141) 3056.1682 
veria iemobilriarmonta con by 


CONSOLAÇÃO RUA BELA CINTRA, prósómo 


ao Shopptrg, Mackenzie, não Longe da 
Paubsta, comendo 1 cdomióro, Jam? 
úteis R$ 280mil 
NOSSA CASA 
CRECI 4506 - Cut. 11] 99012.71690 
adato Enc aoim.br 


EIGIENÓPOLIS - RIM PARÁ 3 dis, sara am- 


pla, coz, depends. de emp, 168 MP 4d. vg 
de gar boa, ensolarado. prádio 0º recua 
pe a ótimas cestaurantos, R$ 1.850.000,00 
AZEVEDO NE IMOBILIÁRIOS 
CRECI 84349 - Toi: [11] 3258.7544 


francisco azevedonegocios. cam br 


JNRDIM AMÉRICA - 2 SUÍTES RUA CRS- 

TMANO MANHA, 4 dorms sendo 2 subes, ing 

com larera e sacada, lavabo, comnha 

planeada, 3 garagens. R$ 1.550.000,00 
SILVER IMÓVEIS 


CRED 8652 - ol: [11] 3115.3300 
um sivenimovais com br 





(stes), copa € cor, home t c/ law 
Fundos: ap. 2q., dep.emp., esc 
depós. Ava. R$1.800.000. Prop 
7(11)5071-2519/ 97301-2433 


VL MARIANA 

R$2.650.000 Nova, 350 Ter, 300 
AC. Islas, quimal” churm., 3dts 
iste, 4gars. Da. PP F976I2.0165 





JAGUARE 

R$725.000 Cond fechado, 1 Tlm” 
Seis. (Istej. Zumgas. lurer c/ pise 
(chuma Dir PP 7797632,0165 


ESTADÃO nf 





CENTRO 





ld, cor we á.serv Todo reformado. 
Ver Largo General Osório, à 150m | 
metrô Luz. A$620. Crecs 92060 | 
(11/3106-3416/04063-3269 


COMERCIAIS 





AV PAULISTA | 
C comi. 33Lmº a 675? à. pri 

Exec, vês. Aug. de ocasião! 
taxa cond. da região. Dir. peopr. 
(11/3241-3855 ne/94039-9863 


É 





AV PAULISTA 


Alugo seis comporstivo, 500mis, | 
7 vagas na gang Pr à Brigadeiro 
Tesar direto c/propriet. Sr Prerme 


m(11)95758-9745 





local, Menor aluguel e cond. da | 
região. vagas. Dir. propr. 
7(11)3241-3855/04039-0563 





JARDIM PAULISTA BA FERNANDO CARDIM 

3 dormimos, sie, 1252 cine, vaga da 

perdêncas empregada R$ 1.100,/000,00 

Ac. permuta Cão. Comi. ma Pauísta 
NOSSA CASA 


CREC 45064 - Cet tr] 99912.7169 
acao Prec adm br 


JARDIM PAULISTA RUA PAMPLONA, 1 cor 
miúrio, Some de área ctes, vaga fura, so! 
da marhã, andar sho, déma vista, Iazer. 


R$ 580 mil 
NOSSA CASA 
CRECI 4506) - Cet 111] 99012.7169 
adalo Pre adm .br 


JARDIM PAULISTA RUA PAMPLONA 
próximo so Shopping e Metrô, BOm* 
úteis, 2 dormitónos, vaga, dependén- 
cia de espregada. A$ 685 mil 

NOSSA CASA 


CRECI 4506) - Cod 111] 99912.7169 
adalo E rc adm.br 


JARDIM PAULISTA MAMEDA CAMPINAS 
3 domiórios. (suíte) sala 2 ambientes, 
desais deperdéncas, armários, 2 vagas, 
área útil 190? R$ 1.500.000,00 
PREDIAL RUGGIERO 
CRECI 38) - Tel: [11) 5111.2011 


antonio E prediainuggvrero, com.br 


JARDIM PAOLISTANO BA AGRÁRIO DE 
SOUZA, 111 srÊ ce du, 3 ts, amplo Ivina 
des dep. 1 vaga, primo do shopping 
Iguateri. R$ 1.900.000,00. Fel. APO4GE 
LONVRE IMÓVEIS 
CAEO eav6) - Tot: [11] 3846.0977 


A IVAI, CT. E 


MOEMA AL JALAPERL 200 mé útmes, suas 
amplas, é dormitórios, (3 sules) temaço, 
lereira, demas dep., 4 vagas, prisão o! 
lazer. R$ 2.500,000,00 Ret APOSGZ 
LOUVRE IMÓVEIS 
CHEIO eae - Tel: [17] 3846.0977 


me dauvreirravors. corr. br 


MORUMBI - R. CAP. MAGEDO 72m2, 2 ct. 


sendo 1 se, doses, dep.empr., si Dor, 
barir., prágão cichumasa, fomolpizza, pisc 
aq. acad, sauna &. festas. gos. R$ S70mil 
A. SANTOS 
CRECI 1675 - Tel [11] 3814,7301 
adirsonPierma com.br 


PARAÍSO AUA OTÁMIO MÉBIAS. 922. arctar 

ato, 2 sales c/ gemários, iviry, dependên- 

ca de emp., 2 vagas, ele. Px. Metrô Briga- 

dero. R$ 90 mil. Cod, APOSOM 
IMOBILIÁRIA 


HARMONIA 
CRECI RI) - Ted. 111] 3056.1882 
vera dir hsm corn ty 


PERDIZES - 2 DORMITÓRIOS AuA RAUL 

POMPÉIA andar ato 2 35, Fº opooral, sala 

p'2 ambientes e sacada, cozinha, área 

e banheiro de serviço 1 vaga. R$ 57UmE 
SILVER IMÓVEIS 


CREIO 8852. - Toi: [17] 3115.3399 
Mare siverimovais com br 


BA MINISTRO FERREIRA ALVES 


duplex c/5B mP, sala cHeranda, lavabo, 1 
dorm, demais dep. prédio cazer, + vaga 
R$ 650 mil Rat: ALONSO 
LOUVRE IMÓVEIS 
CAED e0s6 - Tot: [17] 3846.0377 
mu Ou reimO vers. COM. Dr 


ENCONTRE O IMÓVEL QUE VOCÊ PROC 


LouvV RE é 


IMÓVEIS 


E 


(11) 3846-0377 


rima og reinar com br 


PINHEIROS EMA ALVES GUIMARÃES, prós 
Metrô Oscar From, 2 dormitórios, dep 
de empr., 100m? úicis, vaga, prédio sem 
elevador tipo Vila. R$ 7UDesil 

MOSSA CASA 


CREIO 4506) - Cet (r1] 98912.7169 
adatio nc adm. br 


SUMARÉ RUA APRMJÉS, 3 ces. (1 subo) 


sais ampla conta demas dependén 
cias, piscina, quadra, academia área ti 
12007, st 184mP. R$ 1.000.000,00 
PREDIAL RUGGIERO 
CRECI 388) - Fei: [11) 3111.2011 


antonio E prodiatugnero. com.br 
PR brado did ars: pad dna 


VILA OLÍMPIA ALA DAS FIANDEIRAS, com 
9099 mé, 2 comiíros, sala cosnha e 
benhero, próx. Au Faris Lima. R$ 475 mil 
Ret: APOG2R 
LOUVRE IMÓVEIS 
CARO ento - Tei: [11] 3846.0377 
a OTRAS, Com. Dr 


dO PAULISTA Amplo sobrado todo retorm, 
du T6rê, st 224mº, sais pro madera 
cor piarnmaj, Não, 1 sie, ecfcuis cisalão é 
tsvanderia. Ay. R$ 17/00080+c00d+PTU 
uva 
CRECII ATA! - Tel [11] 3088, 1711 
Mar Mvimoneis com dr 


STO AMARO CANCIONEIRO DE EVORA, 1300ré 

lérmes, secém retormada, 4 sis, 5 vgs, des 

estema. Px. Metrô Bota Gato. Abaguel 

R$ 5.700,00 + encargos. Cód CADOOT 
IMOBILIÁRIA 


HARMONIA 
CRECI cy - Tel [17] 3056, 1882 
rare Araci rr ora Er 


VILA OLÍMPIA ALA DA. AMDAADE PERTENCE 
120 me, fivng pi? amês., s jartar, home- 
oltcs, lavabo, 3 dorms (sute), 1 vaga 
reformada R$ 60,00. Rel: CA0153 
LOUVRE IMÓVEIS 
CAES sutés - Tel: [17] 3846.0977 
ma oyreimorers. com.br 


UNIDOS — Ser. 573 mP amplas salas, luz 

natural ar cond, área aberta ci jd. copa, 

despensa, Danhs, vagas. R$ 8000/0000 
SILVER IMÓVEIS 


CAEO 8652 - Toi: [19] 3115.3399 
Mar siverimovais com by 


VILA OLÍMPIA RUA CABO VERDE +83 =? 


vila fechada 3 dorms, (ste). ampla sala de 

estar e jamar, lavabo, dem. dep, armários. 

2 vagas R$ 1.380.000,00 Ret CADISS 
LOXIVRE IMÓVEIS 


CHECI SUt&o - Toi: [19] 3846.0377 
mu Ouvreimoress. com.br 






Ramal-0135 


CASA VERDE - LOJA AM CASA VERDE, 0! 
450.00 mº de área constnáda. Alugue 
R$ 5.590,00 + escorgos 


WAGNER FANUELE 
CHE 18.278 - Col (11) MBOOB.0356 
ae imoveis ual com.br 


CONSOLAÇÃO LOJA / ARMAZÉM na ROM 
FERMAMDO ALBUQUERQUE, 270 com 240 
ré área terreno e 200 mé áres construida 
Aluguel AS 2.000,00 
AZEVEDO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS 
CHECI B434) - Tot: [11] 3258.7544 


MOEMA INDIOS LOMA com MEZANNO 
Nova. 3 pereimentos c/ amplos salões, sem 
colunas e subsolo p' gar. AT BObrré - AM 
1.20%. R$ 65.000,00 REF. ASSOTOT 
ADRIANO SILVA IMÓVEIS 
CRECI 20 2804 - Tot : (11) 5053.1790 
MAPS PAS TOS CONT É 


MOEMA PASSAROS CONJUNTO com 
TERRAÇO, 2 salas 10 banheros 2 
copas, 12 vagas, ss comó. certral. (ui 
GBP. R$ 58.000,00. REF: AS51328 
ADEIAMO SILVA IMÓVEIS 
CRECI 20 280) - Yet: [11] 5053,1790 
Marie circo eis com dy 


RUA NUGUSTA - OTIMO PONTO ENTRE ALS 
TIETE E FRANCA. Três corquntos de 127 mé 
prtado, c/ cascolac novo. Prisão pequeno 
só py fr comerciais, escritórios. 
A. SANTOS 
CRECI 1675 - Ted: [11] 3814,7301 
adirsor lema com.br 


VILA OLÍMPIA SUA PROF VANIA DE ABREU, o! 
S00mrê de terrena e 4502 de construção. 
Locação R$ 11.500,00 + encargos. 


WAGNER FANUELE 
CABO 18 276 - Cel: (11) 98998.0356 
ae imovreas Dual com.br 


MOEMA PÁSSAROS VENDE/ALUGA CSTO, 
anda interior, 9 bens, 18 vgs, ar cond 
central U 30. VENDA R$ 2.500.000,00 
LOCAÇÃO R$ ESMONMO REF AS4E52S 
ADRIAMO SILVA IMÓVEIS 
CRECI 20 280) - Tel: [11] 5053,1790 
Mar exclriaesiraimo venis cc dr 


MOEMA ÍNDIOS CU Cobertura Dugiex com 
TERRAÇO, 4 salas, 4 barheros. 3 vagas. 
UM 2107. VENDA: R$ 220000900 LO- 
CAÇÃO: R$ 1200000 REF: AS50614 
ADRIANO SILVA | 
CRECI 2) 280] - Tel: [11] 5053.1790 
ri ariana sraimo veis con dy 


URA NOS SITES DOS NOSSOS ASSOCIADOS 


Sr. Bruno/Neide 
(11)3845-5599 





“Fomecer seus dados apenas pessoalmente 


“Faça o negócio pessoalmente 


AVENIDA PANLISTA Sala com mais cu 
meros 127º, banéeto ntemo. Alugue 
R$ 1.006,00 + encargos 


WAGNER FANUELE 
CRECI va 278 - Cet: (11) FOIB.0356 
ae imoveis uol com.br 


BERRINE Mt EMG LUZ CARLOS SERRINE 
Eos. Banderantos, 234 mé à, vão inre, 
const Beato Colet, 6 wgsigar. Pacote 
R$ 9.000,00 incluindo siugues, cond. e IPTU 
AZEVEDO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS 
CRECI 8434) - Tot: (rr) 3258.7544 


francisco Pazevadanagocios com br 
Emei a ee ee 


FARIA LIMA X REBOUÇAS Sua c/30m* 
banh. prstivo, é. localmação, q). de fum 
dos starulo de tráfego. Aba: R$ 1.H00,00 
+ Cond: R$ 401,29 + IPTU: R$ 143,60 
A. SANTOS 
CRECI t67% - Tel: [11] 3814,7301 
adirsonPhara com. br 


ITAIM Erro Aw. Juscelino Kubitschek e R 
duaquims Fiorino. Ampia sala csivisória, 
banh, sr condiconado « uma vaga ns ga- 
ragem. Aluguel R$ 2.000,00 
A. SANTOS 
CRECI OS - Tel: (11) 3814,7301 
adirsonP ira com.br 


ANADINS AL. SANTOS Bm, menção, 
2 suas, 2 wos, copa, e 1 vaga, et. Px 
Metrô Trarnon-Meso. Aluguel R$ 1.900,00 + 
encargos Cód COM 
IMOBILIÁRIA HARMONIA 
CRECI Ea) - Tel - [11] 2056, 1882 
rr: drroctariafarmania corr br 


PERDIZES RIA CANDIDO ESPINHEIRA, con- 
juntos de STrré e 110? 2 é 4 banheiros, 
copa. 1 ou 2 vagas Aluguel: R$ 1.800,00 é 
R$ 3.000,00 + encargos 
PREDIAL RUGGIERO 
CRECI SAI - Tel: [11] 9111.2011 
antonio E precalrugaro, com.br 


“iluminação Natural 
Tratar com proprietário 
Sr. Bruno/Neide 
11/3845-5599 Ramal-0135 








“Contatar a imobiliária responsável ou proprietário do imóvel 


para verificação da documentação de propriedade do bem 
antes de adiantar algum valor 


/ Documentar a transação através de contrato com firma 
reconhecida 


“ Evitar documentos encaminhados via fax, eles podem ser frios 


W OLIMPIA - MOBILIADO AMA PEQUETITA, 
NSrrê crecmação. banh 5. cireiora, 15. com 
tufea e ds. inchacduas, 2 bars, coma, ar 
coral. em todos os ame. 2 vos. R$ 400000 
SILVER IMÓVEIS 
CRECI Bes2s - Tes.: [97] 3115.3399 
ar save Mais Com dr 


MOEMA INDIOS LOJA com 2 PAVIMEN 
TOS. 2 amplos salões, 2 vagas no recuo. 
AT: 250mé AC 345mP. R$ 3.300,000,00. 
REF. AS49046. 
ADRIANO SILVA IMÓVEIS 
CRECI 20 2804 - Fel: [11] 5053.1790 
Cf 


PRÉDIO 
RIDE... 


T4lrré de AC., Lojs e Sotreloa + 3 an- 
deres, etc Px Aus São Castano e Metrô 
Luz. Venda R$ 1.750/009,00 Cód PROOOZ 
IMOBILIÁRIA HARMONIA 
CRECI 4) - Tel: [11] 3056.1882 
Mr drroctnariafnaremania cxorm, br 


BO.000?, Ne. repre Billings, so lado Rodoa- 
nel a 20kms. de Jabaquara igrardes, 
casas BO? qdras esport .. R$8000,000,00 
PREDIAL RUGGIERO 
CRECI 386 - Tel: [11] 3111.2011 


arntervo Pprecialruggaro, com br 


AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS 
Atuamos no mercado de avaliações, hã 80 anos, proporcionando 


para nossos cientes serviço afamente técnico, possibilitando su- 
porte às decisões estratégicas. Nosso Laudo de Avatação é alab- 
orado por Engenheiros e Arquitetos capacitados e qualificados para 
essa finalidade, respesando as Normas técnicas da ABNT, 


Definição do valor do imóvel para venda 
Definição do valor do imóvel para locação 


Reavaliação do Átivo 


Revisional de Aluguéis 


Partilha de Bens 


Garantia para Financiamento Bancário 
Garantia para Financiamento Imobiliário 


O (11)3159.4488 GS cvisplterra.com.br 
O (11) 93470.2338 O www.cvisp.com.br 


x 
o 
tomam o Adormentrar ds Lida o 


(O (11) 3115.3399 


mera siveriraveis com 
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GRANDE SÃO INTERIOR OPORTUNIDADES EMPRESAS E PARTES SOCIAIS MÁQUINAS RELAX/CLÍNICAS 


PAULO E OUTRAS 
LOCALIDADES 


COMUNICADOS | iorérica em caracuá | —— EMOTORES ad MIEXO 11/3453-1999 
Ótimo local. (Indaiá), lickada, cont. Mass. Oriental impor. 3. prec. 
PPreeremepemem local. nda, etada cor, | TURBO REDUTOR SuMENS | OPORTUNIDADE ÚNICA 51 


olindag, nova, 4 mãos. Mot vo vendo Jatigo com *TRulo Regis- 
Saúde. Tentar 1H/19/98962.1568 tado pela CONCESSIONARIA RIO 


| 
TERRENOS LEILÕES comocamos q Srº ANDERSON « 
| PALEA ARMINDO portador da CTPS | 3 UNIDADES 











Vendem-se e 





tsta, Botafogo-RI. Granito cor púr- 











alugam-se pura, localizado na quadis 02, bem 
AVARÉ REPRESA LEILÃO DE VEÍCULOS nº 02968109] série nº DIBOZ/ sesmetd roref notnindirç 
Vendo 4 iotes em condomínio, €/ Dia 09/05/2022 a parir das 10hs | SE residente em Qua & João Podm com todas as tarifas quitadas. Lu- 
20.000m? cacia(11/97315-9836 | *Fias P 8/19, VaW/Ônibus, | Ribeiro ,140 - Vils Capela, 4 metor mo e-sior segurança para sus fo. MOTORISTAS 
COMERCIAIS amy efa Apoesgms e Volvo * nar a0 apelado o pese eita. R$360eril. Tratar 6; própe. É Motorista Atende+. CLT, 631,2 
PATA NE COM 1 v » COMpareça, Sera Cardo- Norceste, CNH D ou E. Exercer 
bandono de Emprego. TI ITOGDAOS | 
GUARULHOS , º PRÉDIO EM LEILÃO SHUN ECA Doe fi ( ) aiiv.remun., curso transp.colet 
R$6.400.000 Galpão 2.5% Rua Eugênia Sá Vitale, 173, São HE abc ainge 








4.000 AT Me. Imóvel. 2198.5555 Bemando do Campo-SP-9 028,59 





passag, Conhec. basicos da cida 
RELAX de (2 Morte), Conhec aplicativo 
miárea costraits - 2.585,00m? | ABANDONO DE EMPREGO ACOMPANHANTES (google maps, waze). Compa 


área de terreno. LANC Rândresa, 101 - Jaesguá, 


LIVRES A empresa JC EMPREITEIRA DE ago a : b Nr E ; : Bs 
LITORAL Excelente Oportunciade! Áreas p/ fermina 20/05/2022 às 12:00 | MAD DE OBRA EIRELI, inscrãa no ne a ê ( CONDENSAÇÃO PLENA. Vende-se | RED WAY LINDAS GAROTAS Obs: (trazer documentos pessoss 
F o 
— 









Indústias/ Baracões p/ Trans £ isteiloes.com.br ou ligue | CNPJ 18.589951.0001-03, com G me ires penta Machado Assis 449F:2532-4209 para preenchimento de ficha) 
portadoras 27 (19) 98372-1133 | tr/11/3101-2345 sede à rua Capitão Eugênio de mereço pai rbelLEnortebuss, com.br 

















































Macedo, 204 - Via Siva Teles - SP y o 16)98154-8277 em 
SOROCABA - SP k ento do Sr. | 2 unkis. em são Falo e 1 unid em RELAX / CLÍNICAS | PESSOAS com Derciência 
7.757m? AvCom. E Inácio p/préd Jos YR CARPIN Diadema - Modernas/Carteira Ch Admite-se. Encaminhe seu corn 
com, quea inteira (LITB99TE 0052 EIRO SEDTBS. Sáde 6320 | eNles/Téreas th/11)976650779 OUTRAS ALEXANDRE MASSAGEM culo p/ vagasêmigomes.com,br 
Comes Pis Lafões = Desça 967 CE, para prestar esclarecimentos x OPORTUNIDADES €(11/99529-8914Whaes/ Saúde | Assuma: vagas PCDs 
URSO PROPRIEDADES preto prorteredo Adi 
RURAIS ARTES EXPANSÃO DE DOCERIA | DECORAÇÃO COM LIVROS - 
€/30 anos de expenércia. Imest 2 p/ R$5. Lros, CD, DVD e dsco, 
cane nes O mondo epic ler. | 2/8 Iva bo GERENTE DE CONDOMÍNIO 
APARTAMENTOS : DEE CES = =5=4 DSR qa É : 
- ANTIGUIDADES - ri : . Adm de condomínios, assembléias, atendimen- 
SANTOS CHAÇARAS COMPRO E AVALIO E Ê to, sistema GoSoft. Tratar =(11)4063-7575 ou 
R$790,000 Local nabea Renda E SÍTIOS Pago o melhor preço! Esculturas, | ABANDONO DE EMPREGO e-mail guilherme£geacondominios.com.br 
Cc churm,, 97 dies, Quis. (Isufe - úveis e Objetos Corforme aripo 482, leva | da CL, (x 
tese Lazer Dr. PP F9T632.0165 | ATIBAIA - ROD.D.PEDRO "007 Noety omcrrates os que o Sr JANECI 2: 








Sítio 15alos, 4nasc., lago, cs.sede 


CESARIO DA 
Jdsisto). piso gaipoe sro QUADROS BRASILEIROS 254)5 


Whats (11/09085-8282 Gilberto | Compro dos artistas: Aldemir Mas 
tes. Graciano Permaccte, Di Canal 
canti Bonadei Cicero Dias Leon 
Ferrari, Mira Shendel, Ae Popular, 
Fang. Somente quadros de artista 


o ques ão prenda em É nd = 
a 190983-8658/3088-1632 I 
ESTADAO et Marcado - m omieioial, com.br | 


ESTADÃO if 


Vendem-se 














ESTADÃO rf 


COM A GENT 





CASA Maravilhosa!!! Perto do mar 
e shopoing, 6/5), moteia, Inda área 
veste (11199546-B8043 CRS 7479 






Pr, esquina, sem luvas. Frente 
cada rolante, Escolente locali- 
ação! 17 (11/99983.5216 








ASSISTENTE FISCAL - SP 
Atuação com conciliação fiscal, controle de documentos 
SUPERVISOR DE ZELADORIA —- SP 
Vivência com facilities. disponibilidade para viagens. 

COORDENADOR FINANCEIRO — SP 

Conhecimento com faturamento, analise de contrato orçado x realizado. 

ANALISTA RECRUTAMENTO & SELEÇÃO — SP 
Habilidade, grande volume de vagas, disponibilidade para viagens. 








CONDOMÍNIO EMPRESARIAL FECHADO 
PRONTO PARA CONSTRUIR 


BETHAVILLE 


EMPRESARIAL Tt 












ASSISTENTE CONTABIL 
A BASTIR DE Conciliação contábil, lançamentos financeiros, auditoria interna 
MOTORISTA - CATEGORIA D 
Com curso de transporte coletivo de passageiros. 

* SEGURANÇA 24H ANALISTA DE LICITAÇÕES 
õ Vivência em de planilha de custo, Excel intermediário. 

ARSRENERAR UND ANALISTA FATURAMENTO 
* CENTRO Análise de contrato para faturamento, emissão de notas fiscais, vivência no segmento de 
pt ni INFORMAÇÕES terceirização / prestação de serviços. 


(v98919.8000 JOVEM APRENDIZ - 14 a 24 anos 


ESTRADA AUGUSTO ZANONI (ESTRADA TAPERINHA), 464 - ITU/SP WWWBETHAVILLE.COM Interessados enviar CV para thamires.jesus(Osolucoesterceirizadas.com.br 


a CONSULTE NOSSA AGENDA DE LEILÕES: 
REITAS| WWww.FREITASLEILOEIRO.com.br 


CENTRAL DE INFORMAÇÕES: (11) 3117.1000 =. MATERIAIS 
YOUTUBE.COM/FREITASLEILOEIRO (5)| INSTAGRAM.COM/FREITASLEILOEIRO (3 FACEBOOK.COM/FREITASLEILOEIRO 


ATENÇÃO: PARA A COMPRA EM LEILÃO O ARREMATANTE PRECISA ESTAR EM REGULARIDADE FISCAL PERANTE A RECEITA FEDERAL 
LEILÃO DE VEÍCULOS 


DIA: 06.05.2022 - 6º FEIRA - 10h00 


VEÍCULOS AV. DOS ESTADOS, 584 - PORTÃO 2 - UTINGA - SANTO ANDRÉ/SP 


NO FORO MARINE 


SEGURADORA 


BMW X1 $20! ACTIVE BMWX1 S20! ACTIVE a 
Condições de venda e pagamento: Cheque no valor total da arrematação, que deverá ser trocado por TED à favor do Leiloeiro, em até 24 horas após o leilão + Cheque de 5% de comissão do Leiloeiro, acrescido das despesas 
administrativas constantes no catálogo do leilão. Os veículos serão vendidos no estado, sem garantias. Multas, inclusive de averbação; débitos; IPVA's, pré-existentes ou decorrentes da regularização, por conta do 
arrematante. À procedência e evicção de direitos dos veículos deste leilão são de inteira e exclusiva responsabilidade dos Comitentes Vendedores. Demais condições constam no catálogo distribuido no leilão 


“SERGIO VILLA NOVA DE FREITAS - LEILOEIRO OFICIAL - JUCESP 316 CENTRAL DEINFORMAÇÕES: 1131171000 www.FREITASLEILOEIRO.combr 
€ BancoDaycoval A PORTOS (omni) & 3 sAnco 

v é » Mitsui am Seguros FRALEA iii taá P DAN 

Y Votorantim asc vma EE hã ITAPEVA Allianz (1) By O Ny SEGURADORA 


LEILÕES DE BENS DIVERSOS 
Dia 12.05.2022 - 5º feira - 17h00 - SOMENTE "ON-LINE" | Bia 16.05.2022 - 2º feira - 17h00 - SOMENTE "ON-LINE" | Dia 19.05.2022 -5º feira - 17h00 - SOMENTE “ON-LINE” 


VISITAÇÃO: VERIFICAR INFORMAÇÕES NO SITE VISITAÇÃO: VERIFICAR INFORMAÇÕES NO SITE VISITAÇÃO: VERIFICAR INFORMAÇÕES NO SITE 


nal . Pitas Dm] 


EQUIPAMENTOS COZINHA - MOBILIARIOS 
CHROMECAST LIFE DATA - TABLET NANCITY MESAS / CADEIRAS - OUTROS GABINETE CPU / MONITOR POSITIVO 


LANCES, CONDIÇÕES DE VENDA E PAGAMENTO, FOTOS E OUTRAS INFORMAÇÕES, CONSULTE NOSSO SITE: www.FREITASLEILOEIRO.com.br 


BO | ECONOMIAS. NEGÓCIOS 


AÇO Ama 


ido ESTADÃO À meioamenao 
JUNTOS SALVAMOS VIDAS! 








Segundo estudo norte-americano, motos perdem estabilidade em frenagens em 43% dE acidentes 


Freios mais eficientes 


Desde 2019, todas as motos vendidas no Brasil devem ter sistemas 
de freio mais seguros, seja combinado, seja antitravamento (ABS) 


-, 


) 
Arthur Caldeira 


e acordo com um estu- 
do do Departamento 
Nacional de Segurança 
Viária, órgão do go- 
verno dos Estados Unidos, em 
2009, as motocicletas perderam 
estabilidade durante a frenagem 
em 43% dos acidentes com esse 
tipo de veículo. Outras pesquisas 
revelam que 47%, ou seja, quase 
metade das ocorrências evolven- 
do motos, são causados por fre- 
nagem inadequada. 
Isso acontece porque operar 
os freios em uma motocicleta é 
bem mais complicado do que 
em um automóvel. Além de ter 
apenas duas rodas, a grande 
maioria das motos possui con- 
troles separados para os freios 
dianteiro e traseiro. O dianteiro 
é, geralmente, controlado por 
uma alavanca, no lado direito 
do guidão, e o traseiro, aciona- 
do por um pedal, no pé direito 
do condutor. Em uma frenagem 
de emergência, o motociclista 
deve decidir quanta força apli- 
car em cada controle. 
“O que para mesmo a mo- 
tocicleta é o freio dianteiro”, 
explica Alfredo Guedes Jr., en- 


genheiro e supervisor de rela- 
ções públicas da Honda Motos. 
Entretanto, existe um mito 
entre os motociclistas menos 
experientes de que usar o freio 
dianteiro faz a moto “capotar”, 
explica ele, Segundo o enge- 
nheiro, esse erro decorre do 
fato de que, nas aulas práticas 
das motoescolas, o aluno não 
aprende a usar corretamen- 
te o freio dianteiro. “Há casos 
em que o avaliador reprova o 
condutor, no exame prático, 
caso ele use o freio dianteiro”, 
revela. De acordo com Guedes, 
uma frenagem correta aplica 
mais força no freio dianteiro e 
menos intensidade no traseiro 
para equilibrar a moto. 

Para corrigir esse problema 
comum, os fabricantes cria- 
ram o sistema de freios com- 
binado, popularmente conhe- 
cido pela sigla CBS (do inglês, 
combined brake system). “O 
CBS ajuda o iniciante a fazer 
uma frenagem mais equili- 
brada, pois, quando ele aciona 
apenas o pedal de freio tra- 
seiro, o sistema atua também 
sobre o disco dianteiro, con- 
tribuindo para a segurança do 
motociclista”, explica Guedes. 


aa ” 


k ) 
Apenas 


20% 


das motos vendidas 
no Brasil têm freio ABS 


Fonte: Abraciclo 


4)h 


dos acidentes com 
motos são causados por 
frenagem inadequada 


Fonte: German In-Depth 
Accident Study [Gidas! 
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smobilidade 


Diferenças entre os 
sistemas CBS e ABS 


CBS - “combina” a frenagem 
nas rodas dianteira 

e traseira. O sistema 
hidráulico ou mecânico 
distribui a frenagem para 

a roda dianteira, quando o 
motociclista pisa apenas no 
pedal de freio traseiro. 


ABS — evita que as rodas 
travem em uma frenagem 
brusca, Hã sensores que 
medem a velocidade das 
rodas e, ao detectar uma 
diferença grande entre a 
velocidade delas, alivia a 
pressão hidráulica nos freios, 
geralmente a disco, evitando 
uma derrapagem. 


SISTEMAS MAIS EFICIENTES 

Com o objetivo de aumentar a 
segurança dos motociclistas e 
reduzir os acidentes com mo- 
tos, desde 2019, todas as motos 
e scooters vendidas no Brasil 
são obrigadas, por lei, a ter sis- 
temas de freio mais eficientes. 

Para os modelos de até 300 
cc, pode ser adotado o CBS ou o 
antitravamento (ABS, anti-lock 
braking system). Para motos com 
motores acima dessa capacidade, 
o ABS é obrigatório. Enquanto o 
sistema CBS combina a atuação 
dos freios dianteiro e traseiro, o 
ABS evita o travamento das ro- 
das, em uma frenagem brusca, 
sobre um piso de baixa aderên- 
cia, como asfalto molhado. 

Além de funcionamento dis- 
tinto, os sistemas servem a pú- 
blicos diferentes, explica o enge- 
nheiro da Honda. “Optamos por 
instalar o CBS em motos meno- 
res justamente para corrigir as 
falhas de quem está começando; 
já nas motos maiores, conduzi- 
das por motociclistas mais ex- 
perientes, o ABS evita que a roda 
derrape durante a frenagem. 
Porém, o ABS é melhor, não tem 
como negar”, declara Guedes. 
Testes conduzidos pela Honda 
demonstraram que, em motos 
com ABS, no caso de frenagem 
apenas com a roda traseira, a 
distância até a parada pode ser 
maior do que sem o sistema. 

Atualmente, mesmo moto- 
cicletas e scooters de entrada já 
saem de fábrica com o sistema 
ABS, mas apenas na dianteira. 


ESTADÃO 
BLUE STUDIO 








qe = PROJETO MAIO AMARELO 


Ele foi concebido com o objetivo de evidenciar os principais 
desafios e mostrar quais soluções podem ser colocadas em 


| meioaueralo 


smobilidade Eno 


prática para que milhares de brasileiras e brasileiros não percam 


mais a vida nas ruas, avenidas e estradas de todo o País. 
Canal Maio Amarelo: 
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de Dom Quixote. 
Rio exibe o estilo carioca de decorar 


Dr. Estranho”, o 
maior desafio de 
Elizabeth Olsen 


Em “No Multiverso da 
Loucura”, que chega hoje 
aos cinemas, atriz vive a 
Feiticeira Escarlate, 


Já se passaram oito anos des- 
de a primeira aparição de Eli- 
zabeth Olsen como a Feiticei- 
ra Escarlate e ela continua em 
alta. Cinco filmes e uma série 
depois, Wanda, como tam- 
bém é chamada, confirma que 
é uma das mais poderosas da 
Marvel, além de ter um bom 
arco narrativo de transforma- 
ção com as mortes de Mercú- 
rio e Visão. Mas, agora, Olsen 
chega a seu ápice nos filmes 
das histórias em quadrinhos 
com Doutor Estranho no Multi- 
verso da Loucura, 

Nolonga, que chega aos cine- 
mas nesta quinta, 5, Wanda é 
convocada pelo Doutor Estra- 
nho (Benedict Cumberbatch) 
para ajudá-lo em uma missão: 
proteger a jovem América Cha- 
vez (Xochitl Gomez), uma ga- 
rotinha com habilidade de 
transitar entre universos que 
está sendo perseguida por 
monstros. Quem está mandan- 
do essas criaturas? Quem quer 
a América? A partir daí começa 
a aventura - e o melhor filme 
de Olsen na Marvel. 

“Parecia que eu estava ten- 


tando resolver um quebra-ca- 
beça”, diz Olsen, ao Estadão, 
sobre a complexidade de sua 
personagem. “Mas criar um de- 
senvolvimento para esse filme 
é algo transparente e bonito. 
Fiz coisas para a TV por alguns 
anos, havia tempo que eu não 
fazia nada para o cinema, e exis- 
te algo de muito belo e satisfa- 
tório em criar um arco narrati- 
vo para um filme. Eu senti mui- 
to mais clareza do que Wanda- 
Vision, mesmo tentando juntar 
todas as peças que eram novas, 
surpreendentes e envolven- 
tes. Sem contar que o roteiro 
mudava todos os dias. Então 
tudo o que eu pude fazer foi 
focar na minha personagem.” 

Vale dizer, porém, que tudo 
que acontece com a Feiticeira 
Escarlate é consequência do 
que já havia sido mostrado na 
série WandaVision. Ainda que 
não seja obrigatória, a produ- 
ção faz a diferença na forma 
quea personagem entra na his- 
tória. “Sem WandaVision, acho 
que eu não faria sentido nesse 
filme”, diz. “É muito importan- 
te para o filme o que trago para 
ele. Existe um mundo em que 
tudo isso poderia existir sem 
mim. Agora, ela realmente en- 
tende e aceita que ela é essamu- 
lher mítica, essa Feiticeira Es- 
carlate, que essa história anti- 
ga é seu destino. Ela está num 
lugar de aceitar isso. É claro 
que a gente não viu nada disso, 
mas sabemos que Wanda Vi- 
sion levou a isso,” 
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Vargas Llosa. As origens da história 
Design. Casacor 


Baixista Fernando Rosa 








America Chavez (Xochitl Gomez), Wong (Benedict Wong) e Doutor 


Estranho (Benedict Cumberbatch) 


Elizabeth Olsen como Wanda Maximoff, a Feiticeira Escarlate 





Agora, a personagem apre- 
senta uma complexidade emo- 
cional praticamente inédita 
dentro dos filmes da Marvel. 
Ela perdeu o marido e o irmão 
e, em uma espécie de surto 
mágico, recriou uma realidade 
que ela sabe que pode existir 
em outras dimensões e univer- 
sos. Comolidar comainforma- 


ção de que você pode ser feliz 
em outras realidades, mas não 
na sua? Olsen sabe que este é o 
seu maior desafio já encarado 
na tela grande. 

“Essa é a essência de quem 
ela é”, resume Olsen, falando 
sobre a jornada emocional de 
sua personagem no universo 
da Marvel. “A conexão com sua 


Filme mostra que multiverso pode ser dor de cabeça para a Marvel 





m Loki e WandaVision, 
o multiverso come- 
çou a ser citado com 
mais intensidade. Em Homem- 
Aranha: Sem Volta para Casa se 
tornou espetáculo, com a Mar- 
vel mostrando como esse re- 


curso poderia ser popular. Ago- 
ra, em Doutor Estranho no Mul- 
tiverso da Loucura, a Marvel fi- 
nalmente começaa explicar es- 
ses universos. 

Mas até o momento a sensa- 
ção é de confusão. Doutor Estra- 


nho prova que, quanto mais a 
Marvel se preocupa em explicar 
o multiverso, mais se enrola. 
As linhas temporais se cru- 
zando são confusas e qualquer 
espectador que não acompa- 
nha as tramas com mais afinco 
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vida emocional é sua forma de 


tomar decisões. Ela evoluiu, se 
aproveitando disso ao longo 
dos anos. Mas acho que há uma 
evolução de sua vida emocio- 
nal também neste filme.” 


TEMPERO. Como tempero em 
Doutor Estranho no Multiverso 
da Loucura, ainda há esse ele- 
mento que já está no título: o 
multiverso. Depois de Loki, 
WandaVision e Homem-Ara- 
nha: Sem Volta para Casa, a 
ideia de universos que coexis- 
tem finalmente ganha corpo e 
passa a afetar os personagens, 
indo além do cinema-espetácu- 
lodareunião detrês versões do 
Homem-Aranha. Wanda, nes- 
se contexto ainda mais compli- 
cado, é a mais afetada. 

“Eu fico meio maravilhada 
pelo multiverso. Amo essa 
ideia, fazer esses personagens 
queestão conhecendo diferen- 
tes versões deles mesmos, seja 
por conta das circunstâncias, 
seja porque o mundo está dife- 
rente ou porque tomaram uma 
decisão diferente”, conclui. “E 
a interação entre eles, para 
mim, é a profundidade de con- 
tar uma história como ator.” € 


vai se perder na quantidade de 
personagens e de suas versões 
- três Estranhos já é demais. 

Além disso, a jornada para 
acompanhar um único filme 
vai se tornando mais comple- 
xa. Muita coisa, muito tempo 
exigido do público. Como fica 
para quem está chegando ago- 
ra à franquia? € mu. 
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Maxwell Alexandre (último à dir.) com os jovens da Rocinha que levou a Paris 


Artista leva jovens de comunidade 
para suas exposições pelo mundo 


axwell Alexandre expandiu o conceito de rolezinho. Desde o 
ano passado, o artista que cresceu e ainda vive na Rocinha le- 
” E vajovens de comunidades para visitar suas exposições. Em 
março, por exemplo, cinco pessoas foram com ele para Paris, 
ondé 5 sua mostra “Novo Poder” estava em cartaz. “Eu sabia que para a 
maioria dos convidados, que eram daqui da Rocinha, seria a primeira 
experiência de sair do Brasil. Isso mexe com a cabeça”, diz o pintor. Re- 
velação das artes plásticas - suas telas chegam a valer US$ 100 mil -, o 
carioca não conta com nenhum patrocínio para manter o projeto, mas 
já tem seus próximos rolês definidos. No fim do ano ele expõe em No- 
va York e no início de 2023, em Madrid. A companhia já está garantida. 
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Pedro Bial solta a voz no álbum 
de estreia do filho, Theo Bial 


Theo Bial lança amanhã seu primeiro trabalho 
como cantor: Vertigem. Nele, Theo conta com 
participações especiais de Moacyr Luz, 
Mart'nália e de seu pai, Pedro Bial, que pela 
primeira vez cantará em um álbum. O projeto 
tem assinatura do produtor musical Celso Fon- 
seca, que já atuou com nomes como Gal Costa e 
Gilberto Gil, e sairá pelo selo Lupa +. 


Não, obrigado: governo sondou 
executivo da Mercedes-Benz 


Dias antes de deixar a presidência da Anfavea, 
Luiz Carlos Moraes, da Mercedes-Benz, foi son- 
dado informalmente pelo ministro da Econo 
mia, Paulo Guedes, para trabalhar no governo. 
O convite foi feito após uma reunião para discu 
tir formas de atrair novas empresas do setor de 
tecnologia para instalar fábricas no Brasil. Se- 
gundo fontes ligadas a Moraes, o executivo não 
tem planos de deixar a indústria de veículos. 


Otavio Zarvos 
recebeu Isay 
Weinfeld na 
inauguração 
da Galeria 
Idea!Zarvos. 


Pedro Paulo 
Diniz e Fernanda 
Nizzato. 


Neka Menna 
Barreto. 
Segunda-feira, 
no Jardim 
Paulistano. 
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DEBATES. Sergio Moroé o pri- 
meiro convidado da série “Am- 
cham Eleições”, que começa 
amanhã em SP. A Câmara, que 
reúne 4 mil empresários, vai ex- 
por, em documento de 70 pági- 
nas, sua agenda para o Pais. 


O Six Senses Botani- 
que, na Serra da Mantiqueira, 
terá aporte de R$ 80 milhões. 
O objetivo é transformá-lo no 
hotel mais luxuoso do Brasil. 


LU) KO. 


STE 
ESTE PAÍS 


. Ana Maria Macha- 
do coordena diálogos sobre o 
Brasil na ABL. Os palestrantes 
serão o antropólogo Mércio 
Gomes (hoje), o escritor Paulo 
Scott (dia 12) eo jornalista Ser- 
gio Rodrigues (dia 19). 


CINCO POR UM. Abre hoje no 
Jardim Anália Franco o com- 
plexo Vila Anália, megaem 
preendimento com cinco ope- 
rações de restaurantes simulta 
neamente, além de um empó- 
rio, uma pátisserie, lojas de 
charuto, taças, chocolates e 
muito mais. 
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Cervantes 


Obra de Santiago Mufioz Machado tenta descobrir como surgiu o livro que deslumbrou a Europa 


inha primeira tentati- 

va de ler Dom Quixote 

de la Mancha foi um fra- 

casso. Eu ainda estava 
na escola e me confundia com 
as frases longas e as palavras an- 
tigas, as quais precisava procu- 
rar a cada tanto no dicionário. 
Acabei desistindo. 

Anos depois, quando estava 
na faculdade, um livrinho pre- 
cioso de Azorín, La Ruta de Don 
Quijote, me encorajou a tentar 
novamente, Desta vez, sim, eu 
li do começo ao fim, desfrutan- 
do cada frase e cada página da 
história daquela dupla inusita- 
da: o cavaleiro idealista determi- 
nado a transformar a realidade 
para que se assemelhe à de seus 
livros e seus sonhos; e o escudei- 
ro pragmático que tenta man- 
ter seu mestre na dura realida- 
de para que ele não se perca nas 
nuvens da fantasia. 

Tudo é deslumbrante nesse 
livro que simboliza melhor do 
que qualquer outro a riqueza de 
nossa língua: a infinita varieda- 
de do espanhol para expressar a 
condição humana com todas as 
nuances, a fantasia que leva o 
ser humano a transformar a vi- 
da e fazê-la progredir. Em ou- 
tras palavras, a forma como a li- 
teratura nos defende da frustra- 
ção, do fracasso e da mediocrida- 
de. O mundo estreito e provin- 
ciano de La Mancha, pelo qual 
Dom Quixote e Sancho fazem 
sua peregrinação, pouco a pou- 
co setorna, graças à coragem cà 
vontade do determinado cava- 
leiro andante, um universo de 
aventuras jocosas e insólitas, 
em que se entrelaçam audácia, 
absurdo e humor, tudo impreg- 
nado de humanidade, para nos 
mostrar como a imaginação po- 
detransformar otédio em aven- 
tura e converter o cotidiano em 
uma peripécia inusitada em que 
sealternam o maravilhoso, o mi- 
lagroso, o patético — todos os 
matizes de que se faz a vida. 

As resenhas muito elogio- 
sas e justificadas dizem que o 
recente livro de Santiago 
Mufioz Machado é uma nova 
biografia de Cervantes. Não se 
trata disso. No livro são anali- 
sadas as biografias mais impor- 
tantes de Cervantes, com seus 
erros e acertos. Por exemplo: 
Muiioz Machado é muito mais 
severo com Américo Castro — 
El Pensamiento de Cervantes - 
do que os especialistas que se 
atreveram a criticá-lo quando 
seu livro apareceu. 

Sea covid não tivesse impedi- 
do, a primeira pergunta que cu 
teria feito ao diretor da Acade- 
mia Espanhola seria esta: “Vo- 





'Dom Quixote e Sancho Pança', tela de Candido Portinari (1956) 


cê planejou assim desde o iní- 
cio? Ler essas centenas, talvez 
milhares de livros, para ter 
uma ideia clara de como e onde 
nasceu Dom Quixote?”. Por- 
que o mais extraordinário do 
Cervantes de Mufioz Machado 
é que parece ter sido planejado 
para uma vida inteira de pesqui- 
sas e leituras, um interminável 
trabalho de biblioteca, para sa- 
ber em que sociedade e como 
surgiu aquele livro que, quase 
inesperadamente, desltumbrou 
a Europa de imediato, Não 
creio que haja uma obra seme- 
lhante nos últimos muitos 
anos, uma obra que possa ser 
equiparada a essa análise em 
que praticamente todas as ma- 
nifestações da sociedade espa- 
nhola aparecem para nos expli- 
car em que mundo e com que 
objetivos nasceu Dom Quixote. 

Não estou exagerando nada. 
O leitor deste livro de mais de 
mil páginas e mais de 200 notas 
bibliográficas pode ver tudo: o 
aparato jurídico que reinava na 
Espanha enquanto Cervantes 


“Livro de Machado 


parece ter sido 


criado durante uma 
vida inteira de 


indagações” 


escrevia as aventuras de Dom 
Quixote, as festas populares, a 
propagação da feitiçaria, a vida 
cultural em todas as suas mani- 
festações e, claro, os enredos e 
crimes da Inquisição, assim co- 
mo a vida culta de pintores, co- 
mediantes, atores e artistas e a 
mentalidade militar à sombra 
da Coroa. Tudo está lá, detalha- 
do e exposto com grande deta- 
lhe, narrado com aquela lingua- 
gem simples, clara, sem aspere- 
za nem violência de Santiago 
Muiioz Machado, tão cauteloso 
que parece falar aos ouvidos 
das pessoas. 

Entre as páginas do livro, 
acho que as dedicadas às bru- 
xas são um grande acerto, Elas 
vão muito além de Las Brujas y 
Su Mundo - o livro de Caro Baro- 
ja- por sua graça e ferocidade e 
também por suas pesquisas ri- 
gorosas. Aí temos o inquisidor, 
convencido de que a bruxa que 
ele está julgando é louca, con- 
frontado com aquela fera que 
lhe assegura que “fez amor com 
o diabo” e que o fará novamen- 
te, “depois de ser queimada”. 
Os inquisidores não têm esco- 
lha a não ser mandá-la para a 
fogueira, pois não conseguem 
convencê-la de que tudo o que 
ela diz é pura fantasia. 

Mas é no campo cultural e 
literário que Mufioz Machado 
celebra seus melhores momen- 
tos. A verdade é que Cervantes 
passa pelo indizível para encon- 
trar quem apoie seu livro: as 
pessoas escolhidas se negam e 
os poetas e artistas a quem se 
pede poemas ou textos para 
sustentar seu romance tam- 
bém resistem. 

E aí vem a grande questão. 
Cervantes era um homem sim- 
ples e miserável, aparentemen- 
te desde muito jovem. Não sabe- 
mos muito sobre sua infância. 
No começo da vida, um crime, 
verdadeiro oufalso, otira da Es- 
panha e leva para Itália, com o 
séquito de um arcebispo. Co- 
mo todos os humildes, ele se 
torna soldado. E guerreia em Le- 
panto contra os turcos, quando 
não deveria, por causa da condi- 
ção de que sofria. Ele sempre 
teve orgulho do arcabuz que ar- 
ruinou sua mão. E, então, devi- 
doaos raptores berberiscos, ele 
passou cinco anos em Argel, on- 
de deve ter sofrido o indescrití- 
vel, sobretudo depois de suas 
tentativas de fuga. Alguns pa- 
dres de trinitarianos o salva- 
ram, pagando seu resgate. Na 
Espanha, tentouir paraa Améri- 
ca, mas o Estado nem respon- 
deu às suas cartas. Ou seja, com 
ele tudo acontecia de maneira 


tal que ele poderia muito bem 
se tornar ressentido e magoa- 
do. E, no entanto, a generosida- 
de e a hombridade de Cervan- 
tes estão mais do que garanti- 
das. Era um homem generoso e 
sem remorso, seriamente preo- 
cupado em elevar a vida de seus 
concidadãos. 

Um homem bom e idealista, 
sem dúvida. Como se explica es- 
se contraste? E aqui está a últi- 
ma pergunta para Santiago 
Mufioz Machado, que - expres- 
samente o diz em seu livro - es- 
tá convencido de que Dom Qui- 
xote foi escrito por Cervantes 
para “acabar com os romances 
de cavalaria”. Tem certeza dis- 
so? Porque a verdade é que Cer- 
vantes tinha lido tantos roman- 
ces de cavalaria que ninguém 
podia negar que tivesse uma cer- 
ta afeição por eles. Há inúme- 
rosexemplos disso em Dom Qui- 
xote. Claro que ele conhecia o 
Amadis de Gaula e, além disso, 
há uma síntese bastante exata 
do Tirant lo Blanch, que, assegu- 
ra Cervantes, “é o melhor livro 
do mundo”. Não há uma certa 
nostalgia em tudo isso? Existe, 
pelomenos, a ilusão de um mun- 
do de ordem, no qual a violên- 
cia humana encontrara uma ma- 
neira que a reduzira e aplacara, 
um mundo distante da realida- 
deno qual tudo fora planejado e 
estabelecido segundo códigos 
rígidos. Talvez assim o ser hu- 
mano pudesse ser humanizado 
e contido em seus muitos exces- 
sos, a começar pelos da guerra. 

Quando li Dom Quixote pela 
primeira vez, já havia muito 
tempo que lia romances de cava- 
laria, nos quais o formalismo e 
os costumes tentavam frear os 
excessos da época, transfor- 
mando aquele mundo terrível 
em uma forma de minueto. Se- 
rá que, depois de tanto sofrer 
na vida, Cervantes também 
não houvesse buscado a mes- 
ma coisa? Sob o brilho das espa- 
das e a ferocidade das bata- 
lhas, surgiu um mundo de paz 
e ordem, de condutas estritas, 
segundo um plano rígido desti- 
nado a acabar com a esponta- 
neidade que derramava tonela- 
das de sangue, fazia rolarem ca- 
beças e mostrava o mundo co- 
mo ele é: pútrido e irremediá- 
vel. Será que Dom Quixote não 
tentou acabar com tudo isso 
ainda que retoricamente, com 
as travessuras de um louco que 
sonhava comavelha cavalaria? 
(6 TRADUÇÃO DE RENATO PRELORENTZOU 
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então, depois das vaci- 
nas e de dois anos usan- 
do máscaras e adotando 
protocolos de seguran- 
ça, eu peguei covid-19. Feliz- 
mente com sintomas leves du- 
rante o período de isolamento, 
mas seguido de uma leseira 
sem tamanho. Semanas de- 
pois de o teste dar reagente, a 
sensação de lentidão e fadiga 
continuava grudada em mim e 
me dei conta de algo aterrori- 
zante para uma mulher-mãe- 
profissional: não conseguia 
mais fazer várias coisas ao mes- 
mo tempo. O que poderia ser 
mais dramático para alguém 
que acorda todo santo dia com 
uma lista de pendências? 


Luciana Garbin 
“2 |Covid me fez desacelerar. E agora? 


Sabe aquela rotina que mui- 
tas mulheres conhecem de co- 
zinhar, olhar a lição do filho e 
falar com a mãe no telefone ao 
mesmo tempo? Virou coisa do 
passado após a covid. E respon- 
der rapidamente às dezenas de 
demandas que aparecem num 
só dia? Esquece. Depois que o 
corpo me obrigou a entrar nu- 
ma espécie de câmera lenta, 
fui obrigada a fazer algo impen- 
sável até pouco tempo atrás: 
desacelerar. 

E precisei adotar estraté- 
gias. Para começar, desativei 
notificações. Também parei 
de ver mensagens que chegam 
sem parar no WhatsApp. Por 
alguns dias, dei um passo ain- 


da mais ousado: resolvi aban- 
donar o celular fora do traba- 
lho e trocar tempo resolvendo 
problemas por minutos no sol 
sem fazer nada. 


Mensagens podem 


esperar para ser 


respondidas e selfies 
em redes sociais não 


fazem falta 


Decidi também resistir bra- 
vamente à tentação da culpa 
por não atender às expectati- 
vas. Como assim não querer ti- 
rar braço de ferro com o filho? 
Ou pedir delivery de novo? Ou 


Instagram: Qlucianagarbin 


estar sem vontade de falar? Ou 
vera casa bagunçada e não sair 
arrumando tudo? Dane-se, es- 
tou sem força, respondia a 
mim mesma. 

Claro que era esquisito ter 
de baixar o ritmo de repente, 
mas a covid me fez constatar 
que a meta assumida diaria- 
mente - sobretudo por mulhe- 
res - de dar conta de tanta coi- 
sa não é sustentável. E quer sa- 
ber? Cheguei à conclusão de 
que boa parte dos compromis- 
sos é cancelável, muitas men- 
sagens podem esperar horas - 
ou dias, ou meses - para ser 
respondidas e selfies de quase 
desconhecidos em redes so- 
ciais não fazem falta. 


Quando é preciso escolher 
a dedo como gastar sua precio- 
sa energia, priorizar vira ques- 
tão de sobrevivência, assim co- 
mo reconhecer que faz parte 
da vida não estar 100%. A des- 
peito do coronavírus, cansaço 
é uma praga social - e o exces- 
so de exigências e autoexigên- 
cias tem boa parcela de res- 
ponsabilidade nisso. 

Para mim, quando os incóô- 
modos vestígios da covid final- 
mente sumiram, o desafio setor- 
nou não esquecer das reflexões 
suscitadas. E, de algum jeito, 
continuar pegando mais leve. € 
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Música Perfil 


Baixista ganha o 
mundo após lives 
na pandemia 


Fernando Rosa saltou 
de 60 mil para 455 mil 
seguidores e se tornou 
amigo de celebridades, 
entre elas Slash, Lenny 
Kravitz e Adam Levine 


O baixista Fernando Rosa 
aprendeu a gostar de música 
nos bailes de garagem que fre- 
quentava em Itaquera, na zona 
leste de São Paulo. Músico auto- 
didata, fã do som dos anos 1970 
e 1980, ele desenvolveu ao lon- 
go dos 41 anos de vida um dom 
raro tocando baixo - e que deci- 
diu mostrar ao mundo em lives 
no Instagram no início da pan- 
demia. Dois anos depois de fa- 
zer as primeiras, Fernando Ro- 
sa saltou de 60 mil para 455 mil 
seguidores, entre os quais íco- 
nes como Slash, Lenny Kravitz, 
Adam Levine e tantos outros. 
Mais do que isso, tornou-se ami- 
go pessoal de alguns deles e tem 
sido convidado para fazer 
shows e parcerias mundo afora. 

Fernando - que se apresenta 
hoje (5), na Blue Note, em São 
Paulo - já era um baixista reco- 
nhecido no meio musical brasi- 
leiro antes da pandemia, mas 
foi a partir do lockdown que ele 
ganhou o grande público. “Eu 
tinha conta no Instagram, mas 
oconteúdo era pouco. Lives, en- 
tão, nem pensar. Até que um dia 


eu decidi abrir minha câmera 
enquanto tocava em casa”, con- 
ta. “Comecei a criar noção da 
importância disso porque o pú- 
blico da live só ia aumentando. 
Eu ficava o dia inteiro conecta- 
do, não havia limite de tempo, 
então o pessoal entrava a qual- 
quer hora do dia e sabia que eu 
estaria lá tocando.” 

Entre milhares de pessoas 
comuns, começaram a surgir 
também artistas famosos e cele- 
bridades, inclusive de fora da 
música. “Um dia apareceu a 
Anitta, depois artistas de cine- 
ma, de seriados, como Chicago 
Fire, Grey's Anatomy. Tem mui- 
to lutador que me segue, que eu 
nem conheço”, diz. “Um amigo 
que mora nos Estados Unidos 
contou que estava assistindo a 
um programa sobre futebol 
americano e um dos caras esta- 
vafalando de mim na TV. Imagi- 
na, futebol americano!” 

Tamanho reconhecimento 
também pode ser medido em 
likes e visualizações em suas re- 
des. Ao todo, seus vídeos já fo- 
ram vistos mais de 45 milhões 
de vezes e mereceram pelo me- 
nos 3,5 milhões de curtidas. 


ESTILO. Asapresentações são re- 
pletas de clássicos do funk, pop 
e da disco-music e tudo tocado 
em instrumentos com mais de 
40 anos de vida. “O baixo mais 
novo que eu tenho é de 1978. É 
dali pra baixo”, lembra. Ao to- 
do, Fernando diz ter mais de 20 
instrumentos antigos, muitos 
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Eae, 


Rosa, que tocava em Itaquera, jamais pensou em ter uma Fender 


dos quais ele garimpou em via- 
gens ao exterior. “O que é algo 
ruim, porque meus cachês aca- 
bam sempre por lá mesmo.” 
Há, nesse conjunto todo, 
uma exceção. “A Fender me 
mandou um baixo assinado 
com o meu nome. É um modelo 
igual ao de 1961. Eu escolhia cor 
e o batizaram com meu nome.” 


Sobre isso, Rosa também 
tem uma lembrança peculiar. 
“A primeira vez na vida que vi 
uma Fender foi através de uma 
vidraça numa loja aqui em São 
Paulo, Mano, aquilo era quase 
uma ilusão, aquela Fender na vi- 
trine era coisa para se levar uma 
oferenda”, afirma. 

A Ernie Ball Music Man, que 


produz instrumentos para as- 
tros como Eric Clapton, Paul 
McCartney e Keith Richards, en- 
tre outros icones, também fez 
de Rosa o primeiro músico bra- 
sileiro a integrar seu catálogo. 
E, agora, projeta lançar um bai- 
xo com a grife do brasileiro. 

Isso é bem diferente das pri- 
meiras vezes em que ele tocou 
nos bailes de Itaquera. “Meu pri- 
meiro baixo foi comprado pelo 
meu pai, mas era tão ruim que, 
graças a Deus, não existe mais”, 
diverte-se. “Um dia, eu o deixei 
cair e quebrou uma tarraxa. Pe- 
di a um tio meu, que era serra- 
lheiro, para consertar e fazer 
um furo na ponta, para parecer 
um baixo Music Man. Ele fez o 
furo com uma broca, mas quan- 
do eu tocava uma das cordas 
saia do lugar.” 

As dificuldades daquela in- 
fância são lembradas com sau- 
dosismo. Seu mundo, porém, 
agora é outro. “A pandemia foi 
muito triste, mas olhando pelo 
lado profissional, não se compa- 
ra tudo que eu adquiri nesses 
dois anos com o que vivi nos 20 
anteriores”, garante. 

“Minha primeira entrevista 
foi para a Rolling Stone. Meu pri- 
meiro show (após a reabertura 
das casas) foi no Blue Note. Eu 
toquei no Noites Cariocas, fui 
convidado a tocar em grandes 
casas em Londres e Paris.” E 
completa: “Estive na casa do 
Lenny Kravitz, em Malibu. Ma- 
no, eu estava sentado no sofá da 
casa do Lenny Kravitz falando 
sobre música”. € 


Em casa, bom mesmo é relaxar num 
sofá ou numa reclinável LAFER 


— 


30% de desconto 


em 10x no cartão 


Sola coma 


Polmona rechndvel 


www.lafer.com.br 
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As tarefas 
Data estelar: Sol e Urano 
em conjunção 


colhe com alegria o 

chamado das tarefas 

que precisas cumprir, 

porque, mesmo que à 
primeira vista não simpatizes 
com elas, a satisfação que so- 
brevirá depois de as comple- 
tar será magnífica. 

Se começas o dia brigando 
contra o que inevitavelmente 
terás de cumprir, sofrerás um 
duplo tormento, o da ansieda- 
de de procrastinar o que, de 


ÁRIES 21-3 a 20-4 


O que tiver em mente 
À fazer, faça em silêncio, 

sob o manto da discri- 
ção, atraindo a menor atenção 
possível sobre seus movimen- 
tos. Só assim suas ações serão 
eficientes, além de imperturbá- 
veis. Algo muito importante. 


GÊMEOS 21-54 20-6 
fit Faça o que puder, evite 


cobrar de sua alma 

mais do que ela seja 
capaz de fazer neste momento. 
É contraproducente se compor- 
tar com severidade, porque isso 
só faria você deixar de gostar 
do que está ao alcance fazer. 


LEÃO 227422: 
Assuma alguns riscos 
Rx moderados, algo que, 
se der tudo errado, não 
faça tanta diferença assim. Por 
meio dos riscos assumidos, vo- 
cê encontrará alguma chance 


interessante de avançar, mes- 
mo que sem garantia de nada. 


LIBRA 23-9 a 22-10 


Há emoções de todos 
A os tipos e para todos os 
gostos, mas é bastante 
dificil as provocar intencional- 
mente, a não ser que você te- 
nha se exercitado nisso. Todas 


as emoções são sinceras, não 
há mentira envolvida nelas. 


SAGITÁRIO 2-n a 21-12 
A Procure passar por 

na essas situações que se 

repetem insistente- 
mente sem lhes dar atenção 
suficiente para se tornarem, 
mais uma vez, conflitos. Não 
é de conflito que você preci- 
sa, mas de espaço livre. 


AQUÁRIO 21-1 a 19-2 

A segurança é impor- 

tante, mas se a preser- 

vação dessa se conver- 
ter numa prisão que amarra o 
espírito de aventura, então você 
precisa usar seu discernimento 
com clareza e firme intenção, 
para separar as coisas. 


Horóscopo 
Quiroga 


oscar(iquiroga.net 


todo modo, terás de fazer, e 
o de perder de vista a satisfa- 
ção de manter tudo dentro 
da ordem pertinente, 

Tua vida não precisa ser 
magnífica o tempo inteiro, 
isso é impossível, todos os 
momentos de glória que ex- 
perimentares acontecem 
entre umas e outras tarefas 
cotidianas que terás de 
cumprir, gostando delas ou 
não, mas, se gostares delas, 
melhor para ti. 

Entre um momento mag- 
nífico e outro, há tarefas para 
cumprires. € 


TOURO 21-4 a 20-5 


Esperar que algo acon- 
Mm teça não é uma atitude 


repreensível, porque há 
momentos da vida em que não 
se pode fazer nada além de espe- 
rar. Porém, enquanto espera, 
sua alma pode usar o tempo pa- 
ra se dedicar a colocar ordem. 


CÂNCER 21.6 a 21-7 
Muitas belas palavras 

Sae poderiam ser ditas para 
suavizar uma situação 


tensa, e provavelmente elas se- 
rão ditas, porém, no fim do dia, 
só importará o que você tiver 
feito, a maneira com que as pala- 
vras se tornam obras. 


VIRGEM 23-8 a 22-9 
A O exemplo das pessoas 
pk 


é muito valioso, por- 
que é nesse que sua 
alma se espelha e se sente esti- 
mulada a seguir. Não importa 
que o exemplo seja grande ou 


pequeno, o que importa é sua 
alma se sentir atraída por ele. 


ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 
y Hátanta coisa para vi- 
vere experimentar ain- 
da, que seria melhor 

você não se encerrar em seus 
pontos de vista, arrumando 
conflito sem necessidade. Evite 
o estresse, viva para agregar ale- 
gria com sua presença. 


CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 
= Hácoisas complicadas, 

como sempre, porém, 
há um enorme número 

de situações simples que, se 

bem atendidas e valorizadas, 

são capazes de lhe brindar com 

suporte para obter o regozijo 

que é buscado alhures. 


PEIXES 20-2 a 20-3 
A desordem que inco- 
« moda não é um castigo, 
mas um chamado a pa- 
rar tudo e se dedicar a organizar 
os pequenos detalhes da vida 
cotidiana, esses mesmos que, 


em geral, não mereceriam muita 
atenção. Agora são importantes. 
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Economia criativa Vagas 


Empregos na cultura 
são retomados, com a 
gastronomia na frente 


Setor de economia 
criativa volta a 
crescer como 
aponta pesquisa do 
Observatório do 
Itaú Cultural 


KÁTIA MELLO 


O segmento de economia 
criativa começa a respirar. 
Depois de um período bas- 
tante árduo em razão da 
pandemia do coronavírus, 
o setor retoma com a cria- 


ção de 855,5 mil postos de tra- 
balho entre outubro e dezem- 
bro de 2021, um aumento de 
13% diante do ano anterior. As 
informações, divulgadas na 
terça-feira, 3, constam do Pai- 
nel de Dados do Observatório 
Itaú Cultural e são baseadas 
na Pnad Contínua. 

Os trabalhadores da cultura, 
em especial, foram favorecidos 
com aumento de 14% nas vagas 
para esses profissionais entre o 
4.º trimestre de 2020 e o mes- 
mo período de 2021. Ao todo, 
neste trimestre, o segmento ga- 
nhou 89,3 mil vagas. 


Além do combate ao corona- 
virus pela ciência e saúde, ou- 
tros fatores influenciaram na 
retomada, como explica ao Es- 
tadão Eduardo Saron, diretor 
do Itaú Cultural. Entre eles, Sa- 
ron aponta “a injeção de diver- 
sos investimentos públicos no 
setor criativo e, sobretudo, a 
necessidade sentida pelas pes- 
soas de fluir mais arte, cultura 
e outras múltiplas ações no uni- 
verso criativo”. 


GASTRONOMIA PUXA AUMEN- 
TO. Nas ofertas de emprego, a 
gastronomia foi a responsável 
por puxar o crescimento entre 
0 4.º trimestre de 2020 e o mes- 
mo período de 2021 para traba- 
lhadores criativos especializa- 
dos eincorporados, com expan- 
são de 42%. As artes cênicas e 
visuais aparecem na segunda 
posição com (40%), seguidas 
por cinema, música, rádio e TV 
(34%), design (21%) e funções 
editoriais (20%). 6 





QUADRINHOS 


Minduim Charles M. Schulz 


TÁ RESFRIADO, 
SARGENTO? 


O melhor de Calvin Bill Watterson 


ISTO É INTERESSANTE AS 
CINCO MALORES MARCAS DE 












EM TERMOS DE RETENÇÃO DE 
SABOR, ELASTICIDADE, 
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Frank & Ernest Bob Thaves 


HOJE, NO CONGRESSO, 


O COMITE DE AÇÃO 
POLÍTICA DOS 
MUSICOS DERRUBOU 
UMA LEI QUE 


SOBRETAXAVA OS 
INSTRUMENTOS DE 
CORDA. 
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BEM PENSADO 


O SRÁFICO DO COMPUTADOR 
MOSTRA OS RESULTADOS, 
CHICLETE SAO COMPARADAS | |COMPENSANDO 
SALIVA. SE VOCÊ SOUBER O 
pH DA SUA, ESTA TARELA 
REALMENTE AJUDA A 
ESCOLHER O CHICLETE 







ADEQUADO A VOCE. 


QUANTIFIQUE 
O SEU PRAZERI 
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“A realidade tem seus limites, a imaginação não” Rousseau 
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smineiros vivem um mo- 

mento de celebração da 

cozinha local com res- 

taurantes cheios de esti- 
loetécnica a serviço dos produ- 
tos artesanais cuidadosamente 
garimpados. Belo Horizonte é 
uma capital cada vez mais gas- 
tronômica e o cenário atual dá 
gosto. Faz tempo que não vai lá? 
Está na hora de voltar para pro- 
var a simplicidade revisitada e 
transformada em grande trun- 
fo. Jiló empanado e frito, com 
creme de limão; pão de milho 
com manteiga de frango; arroz 
de pato com taioba; costelinha 
pinga e frita com milho e quia- 
bo;ocaol (arroz, ovo, couve, lin- 
guiça e cachaça) em versão con- 


temporânea... 

Que outra cidade poderia ter 
um restaurante chamado Paca- 
to? Pois a casa do chef Caio So- 
ter é um endereço imperdível. 
Abertanoano passado, tem me- 
nu autoral inspirado na cozinha 
de quintal de outros tempos - 
vegetais, frango e porco. São pra- 
tos delicados de alma mineira e 
visual contemporâneo, como 
os canudinhos de couve, com pi- 
cles de talo de taioba, emulsão 
de agrião e pó de couve; ou a 
ostra que não é do mar (é o rabi- 
nho do frango enrolado na car- 
ne) servida numa concha de os- 
tra, com sorbet de milho. A sopa 
de ravióli de porco e caldo de pé 
de porco vale a viagem. Para en- 


r 
Por di Patrícia Ferraz € patriciacferrazQWgmail.com 


Beagá dá gosto 


RUBENS KATO 
ra Ef 





Pacato: ostra que não é do mar 


cerrar, rocambole de milho 
com sorvete de nata e fonduta 
de canastra. Ah, só tem vinhos 
brasileiros. O menu-degusta- 
ção custa R$ 298,60. 

O restaurante Florestal é um 
charme. Lugar despretensioso 
e descontraído, cheio de plan- 
tas, com algumas mesas na pra- 
cinha. O cardápio indica os prin- 
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cípios da casa “agricultura fami- 
liar, protagonismo vegetal, co- 
mida do mundo” e a fachada 
tem ótimas frases estampadas. 
Mas o melhor na nova casa da 
chef Bruna Martins (dona tam- 
bém do Birosca $2) é aquilo que 
sai da cozinha onde só traba- 
lham mulheres. Comida leve 
em combinações interessantes. 
Foi ali que me entendi, final- 
mente, com o jiló - ele chegou 
espalmado, assado no char- 
broil e servido com cogumelos 
defumados e tahine (R$ 42). 
Um espetáculo. Tem também 
“anchova” de manjubinha, uma 
brincadeira com a conserva do 
peixe, servida com coalhada e 
cebola caramelizada (R$ 48). Vi- 





sita obrigatória. 

Não deixe de conhecer tam- 
bém o Mercado Novo, antigo 
mercado ocupado soba curado- 
ria do chef Henrique Gilberto, 
no centro da cidade. Os boxes 
foram transformados em bares, 
restaurantes, cachaçarias e cer- 
vejarias artesanais. Por ali só cir- 
culam produtos locais. É um lu- 
gar descolado, cheio de atra- 
ções. A Cozinha Tupis, do cura- 
dor do local e dono também da 
Cervejaria Viela, tem uma sele- 
ção incrível inspirada nos pra- 
tos servidos em botecos do cen- 
tro da cidade. Programão. € 
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CRUZADAS 


NA WEB | Jogue as cruzadas 
estadao.com.br/e/i 





CRIPTOGRAMA Nesta seção, todos os dias, um jogo diferente para você 


Procure e marque, no diagrama de letras, as palavras em destaque no texto 
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www.coquetel. com.br 


Pratos típicos? 





Comidas e MOLHOS muito famosos podem 
ter uma origem discutível. CALMA; não colo- 
que em questão a qualidade dos alimentos, 
mas a nacionalidade de tais cardápios. Será 
que algumas especiarias tão fortemente 
associadas a determinados PAÍSES são, de 
fato, criações dos LOCAIS que muitos su- 
põem? Que tal pôr à PROVA certos sabores 
que julgamos saber tão bem sua procedência 
geográfica? Os CHURROS, por exemplo, não 
são mexicanos, podendo ter sido inventados 
por portugueses, espanhóis ou chineses. Já 
o KETCHUP, tão cultuado pelos americanos, 
veio da CHINA. E os biscoitos da SORTE? 
Esses foram criados no JAPÃO, na verdade. O 
croissant, por sua vez, não é FRANCÊS, e sim 
austríaco. E, se alguém pensou que a Feia 
de MAÇÃ surgiu nos EUA, errou. O DOCE é 
INGLÊS, assim como se cogita que seja a 
LASANHA, MASSA que sempre foi conside- 
rada italiana. Que curioso, não? 
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SUDOKU 


NA WEB Jogue o sudobu 
estadao.com.br 
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Arquitetura Estilo 


Casacor Rio traz a pluralidade do 
jeito de viver e decorar carioca 


FOTOS ANDRE NAZARETH 





Instalada no bairro 
do Jardim Botânico, a 
mostra de decoração e 
design deste ano dá 
ênfase aos ambientes 
externos da moradia 


A arquitetura de interiores 
continua a ser um dos campos 
do saber humano que maior 
impacto exercem sobre o coti- 
diano das pessoas. Por envol- 
ver conhecimentos especifi- 
cos - que vão do conforto am- 
biental a sutis noções de equili- 
brio e proporção -, trata-se de 
tarefa que, ao menos idealmen- 
te, deve ser entregue à sensibi- 
lidade de arquitetos e desig- 
ners. Profissionais que, por vo- 
cação e formação, se propõem 
a criar um pequeno mundo, 
pessoal e intransferível, em 
torno de nossas vidas. 

Há mais de 30 anos na estra- 
da, as empresárias Patricia 
Quentel e Patricia Mayer, pro- 
motoras e sócias-diretoras da 
Casacor Rio — franquia carioca 
e segunda mais longeva mos- 


PE EEREEI 





tra do gênero no País, logo de- 
pois de São Paulo -, conhecem 
bem o assunto. E, por tudo o 
que têm visto em suas andan- 
ças, dentro e fora do Rio, rece- 
beram com entusiasmo o tema 
sugerido pela direção nacional 
da marca para funcionar como 
fio condutor dos trabalhos des- 
te ano: Infinito Particular. 
“Poucas vezes percebi tama- 
nha pluralidade de propostas. 
A pandemia, de fato, ampliou a 
percepção da casa por parte de 
todos nós, e o resultado apare- 
ce na forma de soluções muito 
personalizadas, mas, ao mes- 
mo tempo, mais viáveis”, con- 
sidera Quentel, “Quisemos tra- 
zer espaços mais próximos da 
realidade dos imóveis de hoje 
e também dos nossos visitan- 
tes, que vão poder aproveitar 
melhor nossos pátios, jardins 
e demais áreas de entreteni- 
mento”, complementa Mayer. 
Assim, se em 2021 aarquite- 
tura e a vegetação exuberante 
do imóvel-sede - um casarão 
histórico, construído em 1860, 
no bairro carioca do Jardim Bo- 
tânico, cercado por 12 mil m? 
de Mata Atlântica - funciona- 
ram como inspiração maior pa- 
ra os profissionais, este ano, a 








1. Revestido em anil, nicho marca a sala de reunião projetada por 
Ric Melo e Rodrigo Passos 

2. Do iniciante João Panagio, suíte da Casa Migrante põe cama em 
destaque, por meio de iluminação zenital, que aproveita a luz natural 
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atenção se voltou para novas 
formas de ocupar seus espa- 
ços. Sempre, claro, consideran- 
do a necessidade de manter in- 
tactas as características origi- 
nais de um imóvel tombado pe- 
lo Instituto Estadual do Patri- 
mônio Cultural (Inepac). 

E as novidades começam 
pelo próprio desenho da mos- 
tra. “Abrimos mão de ambien- 
tes mais tradicionais, como 
uma sala de jantar, por exem- 
plo. Não que eles não estejam 
presentes, integrando outros 
espaços. Mas optamos por 
uma abordagem mais contem- 
porânea, privilegiando peque- 
nos estúdios, com propostas 
multifuncionais e mais bem 
adaptadas ao perfil dos mora- 
dores de hoje, que, em grande 
parte, preferem viver sozi- 
nhos ou optam pelo coliving”, 
conta Quentel. 

Nesse contexto, a cozinha 
ganhou uma nova função: a de 
café aberto. Enquanto o elegan- 
te segundo andar foi transfor- 
mado em hospedaria: ou seja, 
um local pensado para receber 
convidados que poderiam, 
eventualmente, passar alguns 
dias por ali. Para tanto, além de 
espaços para trabalhar e des- 
cansar, os hóspedes dispõem 
de um lounge, um home office, 
uma sala de reuniões e até de 
um lugar destinado à descom- 
pressão e ao relaxamento. 


Diversidade 

A 37º edição fica em cartaz 
até o dia 26 de junho, com 
trabalhos de 43 arquitetos 
e designers de interiores 


FORA DA CASA, Na parte exter- 
na da casa, mais novidades. A 
piscina e seu entorno se trans- 
formaram em galeria de arte a 
céu aberto. Enquanto, nos jar- 
dins dos fundos, foram instala- 
dos diversos estúdios, com 
áreas de 28 m? a 80 m?, Segun- 
do Quentel, uma arquitetura 
efêmera, construida em tem- 
po recorde, a partir de módu- 
los metálicos pré-fabricados, 
dotados de propriedades ter- 
moacústicas, semelhantes a 
contêineres, mas disponíveis 
em diversos tamanhos. 

“As vantagens de trabalhar 
com esse tipo de material são 
evidentes: você escolhe o tama- 
nho, eles chegam prontos para 
a montagem, não há desperdi- 
cio e, por tudo isso, são muito 
mais sustentáveis”, declara a 
arquiteta Carolina Haubrich, 
que, juntamente com seu cole- 
ga Caco Borges, assina o espa- 
ço Aura Breentwood. 

Espécie de laboratório do 
novo morar, a Casacor Rio, em 
sua 31.º edição, fica em cartaz 
até 26 de junho, no Palacete 
Brando Barbosa, com propos- 
tas de 43 equipes de profissio- 
nais, entre arquitetos, desig- 
ners de interiores e paisagis- 
tas. Programa obrigatório para 
os profissionais do setor, ela é 
igualmente imperdível para to- 
dos os interessados no estilo 
carioca de viver e decorar. 6 


